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НЯЎЖО ДЭМАНТУЮЦЬ 
ПОМНІК ЛАРЫСЕ ГЕНІЮШ? 


а Сяргей ЧЫГРЫН 


Сёлета 29 лістапада на тэры- 
торыі Троіцкай царквы ў 
Зэльве адкрылі помнік вы- 
датнай беларускай паэтцы 
Ларысе Геніюш (1910--1983). 


Дазвол на гэта даў Патрыяршы 
Экзарх усяе Беларусі Філарэт. На 
ўрачыстасць у Зэльву прыехала 
творчая інтэлігенцыя з Мінска, 
Гродна, Слоніма і іншых гарадоў 
Беларусі, а таксама святары, якія 
асвяцілі гэты помнік. 

Помнік Ларысе Геніюш зрабіў 
скульптар Міхась Інькоў даўно. 
Але дазволу на яго ўстаноўку ў 
Зэльве не давалі ні мясцовыя 
ўлады, ні аблвыканкам. Няхай 
лепш у цэнтры Зэльвы стаіць 
помнік Леніну, які ўжо з гадамі 
стаў больш падобны на іншапла- 
нецяніна, чым на “вождя миро- 
вого пролетариата”, - але толькі 
не слыннай зямлячцы. Тым не 
менш помнік насупраць хаты, дзе 
жыла паэтка, устанавілі. Не за га- 
рамі той час, калі і вуліца ў Зэль- 
ве будзе насіць яе імя, а таксама 
заснуюць музей Ларысы Геніюш і 
ўсталююць яшчэ некалькі пом- 
нікаў і мемарыяльных шыльдаў. 

Аднак мінула трохі больш за 
тыдзень, як у аўторак у рэдакцыю 
нашай газеты патэлефанавалі 
зэльвенцы 1 сказалі, што ў мясцо- 
вы райвыканкам паступіла распа- 
раджэнне з аблвыканкама, каб у 
бліжэйшы час дэмантаваць пом- 
нік Ларысе Геніюш. Маўляў, яе 
яшчэ не рэабілітавалі, а значыць, 
яе нельга ўшаноўваць. Карэспан- 
дэнт "ГС" звязаўся з Гродзенскім 
аблвыканкамам. Памочнік на- 
месніка старшыні аблвыканкама 
Марыі Біруковай Іван Калбаска 
сказаў, што пра гэта ён нічога не 
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Мясцовыя святары асвячаюць помнік Ларысе Геніюш . 
у Зэльве, 29 лістапада 2003 года 


ведае. Тым не менш, як стала вя- 
дома карэспандэнту "ГС", Марыя 
Бірукова была ў Зэльве ў пятніцу, 
5 снежня, і сустракалася са стар- 
шынёю Зэльвенскага райвыкан- 
кама Леанідам Эльяшэвічам і яго 
намеснікам па ідэалагічнай рабо- 
це Аленай Коўш. Што гаварыла- 
ся падчас гэтай сустрэчы наконт 
помніка Ларысе Геніюш, Алена 
Коўш карэспандэнту “ГС” не ска- 
зала. “Ніхто не ведае, пра што вя- 
лася наша гутарка, -- паведаміла 
па тэлефоне Алена Вацлаваўна. - 
Але пытанне наконт помніка Ла- 
рысе Геніюш мы вывучаем. Так, як 
яго ўстанавілі ў Зэльве, рабіць 
нельга. Тым больш што і ветэраны 
да мяне ўжо звярталіся з пытан- 
нем, чаму паставілі помнік Лары- 
се Геніюш, якую яшчэ не рэа- 
білітавалі. А тут раптам ціха з'яў- 





ляецца помнік каля царквы ў 
Зэльве. І калі яго ўстанаўлівалі, 
нават не ведаў пра гэта мясцовы 
святар, бо два дні ён адсутнічаў. І 
дазволу Філарэта на ўстаноўку 
помніка я не бачыла. Таму, які лёс 
чакае помнік ў бліжэйшы час, я 
адназначна сказаць не магу”, - 
адзначыла спадарыня Коўш. 

З кампетэнтных крыніц стала 
вядома, што зэльвенскія чы- 
ноўнікі атрымалі загад дэманта- 
ваць помнік Ларысе Геніюш у 
Зэльве. Тым не менш пажывем - 
пабачым. І калі такое здарыцца, 
дык гэта будзе ганьба не толькі 
для зэльвенскага начальства, але 
і для ўсёй Беларусі. Бо пасля 
помнікаў Сталіну на беларускай 
зямлі нічыіх помнікаў не дэман- 
тавалі, а тым больш нашым на- 
родным паэтам. а 
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ЭЧаше от лачае -. 


инструмент 
для всех 


Га Вары 


видов работ аа ана а 


30 моделей телевизоров 
от 25 до 72 см 


е Рассрочка, бесплатная доставка 
е Каждому покупателю -- подарок 
е С25 декабря -- особые условия: 








ламинированные полы (более 8 видов) 


сухие стройтельные смеси (более 20 ра холодильники 


стеновые панели (более 15 видов) Ў 


обом (более 200 видов) 7 


пылесосы 























это Налмачие 


сантехника 
эпектрика 


потопочная плитка баве 0 ван У стиральные машины 


самоклеюциеся плёнкі (более 57 видов) 2; 
плитка керамическая и грэс аў 


В 2 телевизоры 
более аі 1 кухонная техника 


геа. азірая 





(с9 до 14: выходні 





аудио- видеотехника 
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Лац ЗО от 30. 1] 986. др 38. 11.04., СГИК 
Магазин 


г. Слоним, 
ул. Первомайская, д.З. 
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ПОЕЗДКИ ПО Рб. бтнеай анна: БЕЗОПАСНО 
нб азтобусах Форд-Трвнзит, Мерседес-! «Саринтёр 115 мест 


ПРЕВРАТИ СВОЮ ПОЕЗАКУ 
ПУТЕШЕСТВЙЕ 

















Организовываем 


пасе зр 
на а/м "Форд-Транзит” 


г ГРОДНО 





ЕЖЕДНЕВНО ава, 
15 мест. б 
Принимаем Заашкы 


по перевозке пассажиров по РБ. 
Запись по тел.: 


2-92-18, 
8-0296- 78-09-72. 
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м, табакокурение, 
вес, невралгия). 


“Тел. 8-017.238-87- 56, 8-0296-75-75-03 





Осуццествляем 
гас»ег з рансва 


в г. Гродно 


автобусом “Форд-Транзит” (15 мес). 
Принимаем заказы на обслуживание 
коллективных мероприятий. 


Запись по тел. 5-24-45 
-029-630-76-60 
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“ТО ГАРАЧАЯ, 
10 ХАЛОДНАЯ, 
10 БРУДНАЯ...” 


"У нас ужо два тыдні з 
двух кранаў ідзе толькі га- 
рачая вада", -- паскардзіўся 
ў мінулую суботу ў рэдак- 
цыю "ГС" жыхар дома МгЗ8 
на вуліцы Яршова. 

А ўжо ў нядзелю ў гэтым 
доме з абодвух кранаў цякла 
толькі халодная вада. У па- 
нядзелак усё стала на месца: у 
кране халоднай вады была ха- 
лодная, у кране гарачай - га- 
рачая. 

Такіх і падобных гісторый 
журналістам нашай газеты да- 
водзіцца выслухоўваць і часта 
і густа. Людзі тэлефануюць ці 
прыходзяць у рэдакцыю, каб 
выказаць сваё абурэнне дрэн- 
най якасцю камунальных па- 
слуг ды іх высокім коштам, 
шукаюць у нас садзейнічання 
замене сапсаванага ў кватэры 
крана, батарэі ацяплення і 


іншае. Але ж рэдакцыя газеты 

: - не аварыйная служба. І калі 
вы плаціце грошы за газ, ваду 

і цяпло, то маеце права патра- 

баваць у адпаведных каму- 

9 а 8 гнальных службаў, каб усё гэта 

было ў наяўнасці і патрэбнай 








» 


а Переулок Синичкина даст фору любой центральной улице Слонима 








якасці. А ў экстранных выпад- 
ках ёсць аварыйныя службы 
водаканала, прадпрыемства 


я Янина МЕЛЬНИКОВА ждёшься, чтобы дорогу заас- ацяпляльных кацельняў і гар- 
фальтировали! Зато на переулке газа. 
Говорят, в России две беды Синичкина стоят дома Бессоно- Мікола КАНАНОВІЧ 


ва, Шкодова и других начальни- 
ков, покрытие дороги может со- 
ревноваться с любой централь- 
ной улицей города. Асфальт не- 


двусмысленно доходит до самых НЕОБХОДИМА 


ворот дома, что обеспечивает 


- дураки и дороги... При- 
знаемся честно, в Беларуси 
беды ничем от российских 
не отличаются. Все те же не- 
предсказуемые в своей глу- 
пости отдельные тірёдётави- 








тели рода человеческого, его владельцу удобный заезд в ЕДИНАЯ 
«К 
дбрагах” аа : асеовевм рядом, в пятистах РЕГИОНАЛЬНАЯ 
Ў метрах, находится переулок Вос- ПРОГРАММА 
Казалось бы, на дворе ХХІ век, т соединения. Его жителям ас- На прошлой неделе в 
а в деревню лучше всего отправ- Я фальтированная дорога не ви- Центре коррекционно-раз- 
ляться на вездеходе. Да “что там е дится даже в мечтах. Не мечтают виваюцего обучения и реа- 
деревня! В городе не по всякой У о ней и жители переулка 2-ой билитации «Доверие» про- 
дороге проедешь безопасно для М Текстильный - там тоже началь- шел «круглый стол» на 
машины и водителя. Потому, на- за й : ники не живут. « - 
верное, самым больным вопро- пападу Шассайная ремёнтируют уже пелгода Нет дороги у жителей улицы аа ныя сраграммы 
сом для владельцев транспорт- ный вид транспорта и дорогадля всего жить по соседству скаким- Боровая. А вот на улице Войкова, интеграция интересов и по- 
ных средств является дорожный. этой цели оказалась не у дел. На-  нибудь мало-мальски значимым где построили дома слонимские зитивных эффектов для ре- 
Нуждается в ремонте большое  чальство, наверно, посчитало: не чиновником. В этом случае тебя медики, асфальт ровненький и гионального сообцества». 
количество местных дорог. Ре- будет президента - не стоит и не обойдут разнообразные бла-  гладенький. «Круглый стол» был органи- 
монт некоторых из них заплани-  торопиться. га: хорошее освецение улицы в Хорошо иметь именитых, зна- зован при поддержке Про- 
рован на несколько лет вперед, А сегодня денег нет, работы темное время суток, в кратчай- чимых в местном сообіцестве со- граммы Альянс Партнерства 
другие - требуют срочного вме- идутотслучая к случаю. Водите- шие сроки подведенный газ, седей. В связи с этим неплохо ба нтерпарт НЧ 
шательства дорожников. ли заграничных фур почти при- свет, водопровод, телефонные было бы на каждой улице посе- а аба ёкбуслаго стола» 
з выкли к новому маршруту и уже линии и уложенное гладкое ас-  лить по одному слонимскому чи- брЯНалй Настае представите- 
ШОССЕ ДЛлЛИНнОоЮю не плутают между домами на фальтное покрытие. Что ж, все новнику, хотя бы средней руки. ли государственных струк 
в жизнь Энке. Тем не менее когда-нибудь очень логично: государственно-  Благо чиновников должно хва- абінсственных о ЎЎ 
Но есть и такие дороги, ремонт в Слониме будет отличная доро- му чиновнику надо жить ком- тить на всех и даже немного прессы, а также ае едставитель 
которых не был первосчередной га европейского образца. Авме- фортно, чтобы он мог успешно  остаться для сельской местности. ба нЕган ёаўнтеррарт «Но- 
задачей, но в силу определенных  сте сней уже ставший легендой решать важные задачи, постав- вый ресурс» Дмитрий Станюта. 
обстоятельств ими стали зани-  подземный переход. Интересно, ленные свыше. ЕСТЬ УЛИЦЫ Присутствуюшие делали сооб- 
маться. Вот, например, много- на какое время затянется еце и Жителям улицы Железнодо- ЦЕНТРАЛЬНЫЕ... шения о реально действуюшцих 
страдальная улица Шоссейная. его строительство? рожная, к примеру, не повезло: в В центре города дороги выгля- в регионе государственных со- 
Сказать, что ее реконструкция каждом доме живут обычные, дят более-менее сносно, хотя и циальных программах. Веду- 
была отчаянно необходима? Нет, СОСЕД СОСЕДУ РОЗНЬ ничем не примечательные люди они в непогоду не радуют ни ав- ший мероприятия - председа- 
чтобы очень. Однако “Гродноав- Слонимчанам и не только хо- - ни банкиры, ни чиновники, а толюбителей, ни пешеходов: то тель правления обцественного 
тодор" выкройл деньги на то, рошо известно, что выгоднее простые работяги. Где ужтутдо- водатечет рекой, то месиво сне- обьединения «Ассоциация 
чтобы сделать ее достойной ев- га под колесами. «Семья, дети, будуіцее» Генна- 
ропейских стандартов. «раўна ы а аа а ране навар аа аа а аа Окрайна пребывает просто в, дий Урбанович - попросил 
Видимо, местные власти хоте- : К СВЕДЕНИЮ а плачевном состоянии. Так, доро- всех присутствуюіццих заост- 
ЛИ, чтобы заграничные водители Х Протяженность местных дорог в нашем районе р 472 х га к районной больнице (та, что рять особое внимание на ре- 
по достойнству оценили их ста- 1 километра, а ведь еце есть и дороги республиканского : идет через лес) -- испытание для зультатах выполнения соци- 
рания? Верится с трудом. А вот І. значения! : всех. Особенно чувствуют все ее альных программ. 
то, Что реконструкцию улицы г. В этом году дорожно-стройтельный трест Меб рестав- Я ухабы и трешины больные. Те, В результате бурной дискус- 
планировали осушцествить в й рировал 21 километр дорог: в Пружанском, Слонимском, Ж КОГО “скорая помошь” забирает сии о необходимости и целе- 
арагчайара вак Да ЦЕ Мак :. Мостовском районах. Об этом корреспонденту “ГС” сооб- ': аа ама сВЕЗНО ВЕНЕ ВНВеСКе сообразности большого коли- 
определенной дате -- 1 сентября, г. шилначальник планово-пройзводственного отдела орга- : ный покой, торопится, спешит, чества государственных про- 
это действительно так. Вопрос в 1 низации Станислав Куровский. По его словам, на ремонт : и.. теряет драгоценное время, грамм участники пришли к 
том, кому это было необходимо? М дорог ушло З миллиарда 810 миллионов рублей. Вот. преодолевая просто-таки трассу единому мнению, что для на- 
Ответ напрашивается сам собой: 1 ремонт улицы Шоссейная пока окончить не удалось по : на выживание. Сколько ни обра- шего региона нужна отдель- 
дорога на Пружаны, в которых в 1 причине отсутствия денег в слонимском бюджете. : шцались слонимчане к местным ная социальная программа, 
этом году отмечали “Дожинки” и ч В свою очередь начальник дорожно-эксплуатационно- ': властям с просьбой сделать эту акцентируюіцая внимание на 
куда должен был отправиться : гоучастка Мг54 Сергей Мазаник сказал, что его органи- : дорогу пригодной для езды, ре- реальных проблемах региона. 
наш президент, проходит как раз 1 зация обслуживает 337 километров дорог республикан- : акция одна - никакой. Навер- В ближайшее время планиру- 
по улице Шоссейная города Сло- 1 ского значения. Из них в следуюцем году планируется от- : ное, не приходилось еіце никому ется создать организационную 
нима. Но только местные власти, 1 ремонтировать 39,5 километра, еце 38,2 километра : из местных власть имуіцих тря- группу для осушцествления 
начав реконструкцию, просчита- : нуждается в асфальтобетонном покрытий. ё стись в “скорой”, корчась от данного проекта. 
лись: президент выбрал воздуш- боли? ш Наталья РОДИОНОВА 
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““З ЗАЛЫ СУДА” 


РАБОЧЫ ВЫРАШЫЎ 


ПАСУДЗІЦЦА 3 ЗАВОДАМ 


в Мікола КАНАНОВІЧ 


Былы рабочы Слонімскага 
кардонна-папяровага заво- 
да Уладзімір Кучынскі 19 га- 
доў і 9 месяцаў адпрацаваў 
на родным заводзе пры 
шуме, які перавышаў да- 
пушчальныя нормы. 


У выніку мужчына набыў двух- 
баковую тугавухасць 1-ай сту- 
пені, на 20 96 страціў праца- 
здольнасць І стаў інвалідам З-яй 
групы. 

Вясною 2003 года Кучынскі 
падаў у суд іск аб спагнанні з КПЗ 
маральнай шкоды ў памеры 
21 мільёна рублёў. 

Працаваць на кардонна-папя- 
ровым заводзе Уладзімір Ку- 
чынскі пачаў у 1972 годзе накат- 
чыкам на першай кардонна-па- 
пяровай машыне. У 1975 годзе 
звольніўся па ўласным жаданні і 
паехаў на заробкі. У кастрычніку 
1977 года зноў прыйшоў праца- 
ваць на завод у цэх мелаванай 
паперы каландроўшчыкам. Пра- 
цаваў там да лютага 1982 года і 
зноў звольніўся. Наступны раз 
уладкаваўся на завод фарба- 
вальшчыкам у цэх мелавалкі. 
Аднак у студзені 1997 года Ула- 
дзімір Кучынскі не прайшоў ме- 
дыцынскага прафагляду і быў 
вымушаны напісаць заяву аб пе- 
раводзе на іншую працу па стане 
здароўя. З фарбавальшчыкаў яго 
перавялі ў круцільшчыкі ў тым жа 
цэху, а ўжо адтуль - у ахову. Са 
сваёй апошняй пасады ён і трапіў 
на групу інваліднасці. 

Сам Кучынскі лічыць, што хва- 
роба ўзнікла ў яго даўно, а вы- 
явілася ў 1997 годзе на камісіі 
прафагляду. Пры тым, што кіраў- 
ніцтва завода ў гэты час утаіла ад 
яго факт прафесійнага захвор- 
вання (не паказала акта праф- 
агляду камісіі УПЭК) і фактычна 





егколбасные изделия 
(колбасы вареные, сосиски, 
сардельки, варено-копченые, 
полукопченые) 


е копчености 

е деликатесы 

е полуфабрикаты 

г мясные консервы 
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“еРЭКЛАМА еееРЭКЛАМА “ее РЭКЛАМА «ее РЭКЛАМА еееРЭКЛАМА «е 


ОАО «СЛОНИМСКИЙ. 
МЯСОКОМБИНАТ» 


приятно удивит Вас в преддверийи 
Рождества и “Мобого года 


новой продукцией с изысканным вкусом 


и СНИЖЕНИЕМ ЦЕН на: 


Продукцию нашего комбината Вы можете 
приобрести в магазинах города. 


прымусіла напісаць заяву аб пе- ! баковая тугавухасць". Для ўста- 


раводзе з фарбавальшчыкаў у 
круцільшчыкі, дзе хоць і праца- 
валі ў навушніках, але ўзровень 
шуму быў яшчэ большы. 

Перад тым як звярнуцца ў суд, 
Уладзімір Кучынскі напісаў на імя 
дырэктара КПЗ заяву, у якой пра- 
сіў выплаціць яму аднаразовую 
дапамогу, пе- 
рагледзець 
рашэнне аб 
кампенсацыі 
грашовай 
страты і вы- 
плаціць 20 мі- 
льёнаў руб- 
лёў мараль- 
най шкоды. 
Пры гэтым ён 
спасылаўся 
на шэраг ар- 
тыкулаў Пра- 
цоўнага і Гра- 
мадзянскага 
кодэксаў Рэс- 
публікі Беларусь. Генеральны 
дырэктар прадпрыемства ў сваім 
адказе на заяву Кучынскага па- 
ведаміў, што апошняму налічана 
грашовая кампенсацыя шкоды за 
24 дні студзеня 2003 года ў па- 
меры 42 663 рублі, а іншыя кам- 
пенсацыі “не прадугледжаны" і іх 
выплата "не ўяўляецца магчы- 
май”. Пасля такога адказу Ку- 
чынскі падаў іск у суд. Трэба ад- 
значыць, што апошні раз афіцый- 
на страту 2096 працаздольнасці ў 
Кучынскага пацвердзіла мед- 
камісія УПЭК у Ваўкавыску 8 сту- 
дзеня 2003 года. 

Судовая цяжба дайшла да аб- 
ласнога суда, дзе прадпісалі 
ўстанавіць канкрэтны час узнік- 
нення ў істца прафесійнай хваро- 
бы, бо ў сваім іску Кучынскі па- 
трабаваў зрабіць пераразлікі ма- 
тэрыяльнай кампенсацы з З каст- 
рычніка 1997 года, калі яму пер- 
шы раз паставілі дыягназ “двух- 


най шкоды. 
















БАЗА 














Перад тым як звярнуцца ў 
суд, Уладзімір Кучынскі 
напісаў на імя дырэктара 
КПЗ заяву, у якой прасіў 
выплаціць яму аднаразовую 
дапамогу, перагледзець 
рашэнне аб кампенсацыі 
грашовай страты і выплаціць 
20 мільёнаў рублёў мараль- 


наўлення даты захворвання Ку- 


Учынскаму трэба было прайсці 
абследаванне ў спецыяльнай 
С? клініцы ў Мінску. Працэс, такім 


чынам, адклалі да восені. 

Слуханні па справе ўзнавіліся ў 
лістападзе, калі ісцец падаў суду 
заключэнне сталічных дактароў, 
якія пацвер- 
дзілі, што па- 
чатак прафе- 
сійнай хваро- 
бы трэба лі- 
чыць з З ліс- 
тапада 1997 
года. Аднак 
медыкі ў сва- 
ім заключэнні 
не ўказалі, 
што страта 
працаздоль- 
насці на той 
час складала 
2096 

Выслухаў- 
шы бакі, суд павінен быў уста- 
навіць канкрэтную суму кампен- 
сацыі Кучынскаму шкоды за 
атрыманую на вытворчасці інва- 
ліднасць. 

У сваім іску Кучынскі выклаў 
патрабаванні ў 4 пунктах: 228 
тысяч рублёў аднаразовай дапа- 
могі, 21 мільён рублёў мараль- 
най шкоды, транспартныя вы- 
даткі за 2 паездкі ў Мінск на мед- 
камісію і 5 мільёнаў 267 тысяч 
недалічаных, на яго думку, 
рублёў кампенсацыі страт па 
прафесійным захворванні. Ісцец 
паведаміў суду свае разлікі вы- 
платы кампенсацыі гэтых страт. 
Потым у ходзе працэсу карэк- 
таваў разлікі. Кучынскі таксама 
напісаў заяву ў суд, каб пера- 
разлікі рабіліся з улікам індэкса 
спажывецкіх коштаў. 

Прадстаўнікі завода-адказчыка 
выстаўлялі свае тлумачэнні і ар- 
гументы супраць патрабаванняў 


“АРМИЯ”” 





былога рабочага. Настойвалі на 
тым, што кампенсацыя за пра- 
фесійнае захворванне павінна 
налічвацца (і налічваецца) з 
8 студзеня гэтага года згодна з 
апошняй камісіяй УПЭК і іншае. 
Справа аказалася няпростай на- 
ват па арыфметычных складні- 
ках, таму працэс пераносілі не- 
калькі разоў. 

5 снежня павінна было прагу- 
чаць рашэнне суда, але... прагу- 
Чала толькі азначэнне. 

У сваім выступленні пракурор 
прасіла суд прызначыць дадат- 
ковую медыцынскую камісію, каб 
вызначыць працэнт страты пра- 
цаздольнасці ў выніку прафе- 
сійнага захворвання пасля З ка- 
стрычніка 1998 года і да 8 сту- 
дзеня 2003 гэда. Так як заклю- 
чэнне каміс:іі УПЭК дзейнічае 
толькі на працягу года, то за 
азначаны вышэй перыяд часу 
няма дакументальнага пацвер- 
джання, на колькі працэнтаў 
ісцец страціў працаздольнасць. А 
без гэтага паказчыка нельга вылі- 
чыць канкрэтнай сумы матэры- 
яльнай кампенсацыі па заяўле- 
ным іску. Зыходзячы з такіх мер- 
каванняў суддзя падтрымала 
пракурора і вынесла азначэнне: 
прызначыць дадатковую меды- 
цынскую камісію і судовую вы- 
творчасць па справе прыпыніць. 

У выніку справа, якая цягнула- 
ся з 4 красавіка да 5 снежня, так 
нічым і не скончылася. Па законе 
Уладзімір Кучынскі можа аб- 
скардзіць вынесенае суддзёй 
азначэнне ў вышэйшай інстанцыі, 
змяніць іскавыя патрабаванні ці 
зноў звярнуцца да дактароў. 
Хаця апошняе, па сутнасці, не 
мае ніякага сэнсу. Сталічныя ме- 
дыкі ў сваім заключэнні ўжо ад- 
значылі, што ўстанавіць канкрэт- 
ны працэнт страты працаздоль- 
насці за мінулы час не ўяўляецца 
магчымым. з 


С ЗАДАЧЕЙ СПРАВИЛИСЬ 


С 1 по 5 декабря в воору- 
женных силах Беларуси 
прошла первая неделя ито- 
говой проверки за 2003 год. 


В 11-ой механизированной 
бригаде проверку проводила ко- 
миссия Западного оперативного 
командования (ЗОК) во главе с 
командуюіцим генерал-майором 
Валерием Хохловым, который не 
так давно был командиром бри- 
гады. Как сообцил заместитель 
командира бригады по мораль- 
но-психологическому обеспече- 
нию полковник Виктор Матук, 
личный состав соединения пока- 
зал хорошие знания, навыки и 
организованность. Особсе ста- 
рание проявили слонимские во- 
еннослужашие при проведении 
строевого смотра. 

В огневой подготовке отлич- 
ные результаты показали связи- 
сты и разведбат. Грамоту из рук 
командуюцего ЗОК за отменную 


физическую подготовку своих 
солдат получил командир роты 
старший лейтенант Максим 
Яковлев. 

Командование бригады отме- 
тило лучших офицеров, прапор- 
шиков, солдат и сержантов, сре- 
ди которых полковник О. Белоко- 
нев, подполковник В. Хвесько, 
майоры А. Киёк, Д. Масликов и 
С. Бартышев, капитаны В. Драгун 
и Д. Борисевич, старший лейте- 
нант А. Полушин, лейтенант С. Яз- 
невич, старшие прапоріцики 
В. Мельник и К. Янкин, солдаты и 
сержанты Г. Нагель, В. Николаев, 
А. Ширко, А. Байгот, С. Корбут, 
С. Глубокий, Д. Гонза и Р. Рузиев. 

Как отметил генерал-майор 
Хохлов, все «старались, равно- 
душных не было, молодцы». И 
соответственно по предвари- 
тельной оценке соединение с 
поставленной задачей справи- 
лось. 

Валерий КОВАЛЕНКО 








НАВІНЫ 


НАВАГОДНЯЯ 
ПРЭМ'ЕРА Ў ТЭАТРЫ 


У Слонімскім беларускім 
драматычным тэатры ад- 
былася прэм'ера навагод- 
няй казкі для дзяцей "Кры- 
штальная сняжынка". 

П'есу напісаў Віктар Небаль- 
сін, а паставіў спектакль рэжы- 
сёр Васіль Сявец. 

У новай пастаноўцы шмат 
музыкі і песень, якія спалуча- 
юцца з прыгодамі сцэнічных 
казачных герояў Дзеда Маро- 
за, Снягуркі, Ваўка, Лісы І Зай- 
ца. Спектакль вельмі ды- 
намічны, лёгка ўспрымаецца, 
ён прынясе пэўную асалоду і 
задавальненне юным і дарос- 
лым гледачам. 

У спектаклі занятыя вопыт- 
ныя і маладыя артысты тэатра. 
Новая прэм'ера - падарунак 
тэатра да навагодніх і каляд- 
ных святаў. 

Сяргей ЧЫГРЫН 


ЗАШИТИМ СВОЙ 
ИММУНИТЕТ 


На прошлой неделе в 
Слониме на «Мастере» 
прошла тематическая дис- 
котека, приуроченная к 
Международному дню про- 
филактики ВИЧ-йнфекций 
и СПИДа. 


Инициаторами мероприя- 
тия для школьников Слонима 
стали отдел по делам молоде- 
жи райисполкома и город- 
ской комитет обіцественного 
обьединения Белорусский 
республиканский союз моло- 
дежи. 

В ходе дискотеки прошел 
кинолекторий и всевозмож- 
ные конкурсы, которые прово- 
дила главный специалист гор- 
кома БРСМ Татьяна Полхов- 
ская. Основная цель данного 
мероприятия - еце раз засст- 
рить внимание молодежи на 
проблеме СПИДа. 

Николай РОДИОНОВ 


І Магазин адга т 


(комиссионные товары из Европы). 


Поступили в продажу 


тёплые лыжные костюмы 
(комбинезоны раздельные м сплошные) 


От 13 до 19 тыс. рублей 


Возможно использование для торговли 
на-рынке, зимней рыбалке и т.д. 


ул. Маяковского, 6 (напротив центр. почты), 
10.:00-17.30, сб, вс, пн -:10.00-15.00 


Ляц ІУ 22, до 25.04 2087. срик:".. Тел. Э-З3-83: 


металлические, из дерева 


окага 


на и шаная 


качество высокое 
цены доступные 


наличный и безналичный 
расчет 

УЛ. КУПАЛЫ,5 

Т. 4-63-89; 8-0296-589179 


Зы, ХІІ СРЯК, до 01. 
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ІНВАЛІДАМ ПАТРЭБНА НЕ ТОЛЬКІ 
МАТЭРЫЯЛЬНАЯ ДАПАМОГА 


я Мікола КАНАНОВІЧ 


Сёння ў Беларусі жыве звыш 478 тыс. 
інвалідаў, з іх болей за 30 тыс. чала- 
век - ва ўзросце да 18 гадоў. 


Трэцяга снежня ў Беларусі адзначылі 
Міжнародны дзень інвалідаў. На 
Слонімшчыне раённая арганізацыя гра- 
мадскага аб'яднання "Беларускае тавары- 
ства інвалідаў" афіцыйна зарэгістраваная ў 
1991 годзе і на сённяшні дзень налічвае ў 
горадзе і раёне 1 420 сваіх сяброў. Мэта 
гэтай арганізацыі - садзейнічаць забеспя- 
чэнню незалежнага жыцця інвалідаў. 

Па словах старшыні праўлення 
слонімскай арганізацыі інвалідаў Марыі 
Верабей, сёння самая вялікая праблема ў 
іх - гэта нізкае фінансавае забеспячэнне. 
Пенсіі па інваліднасці вельмі малыя - ад 
45 тысяч рублёў і большыя, у залежнасці 
ад групы інваліднасці, працоўнага стажу і 
г. д. Але найменшую дапамогу ад дзяржа- 
вы атрымліваюць інваліды дзяцінства, якія 
не маюць працоўнага стажу. Таму, каб 


жыць, трэба шукаць спонсарскую дапамо-. 


гу, якую, па словах Марыі Фёдараўны, 
таксама ў наш час няпроста атрымаць. 

Тым не менш у гутарцы з карэспандэнтам 
“ГС“ Марыя Верабей згадала раённых 
кіраўнікоў Мечыслава Касцюка і Анатоля 
Цярэніна, кіраўніцтва хлебазавода і мяса- 
камбіната, камандаванне вайсковай часці 
“Вышкі”, прадпрымальнікаў Юрыя Адамчу- 
ка, Рамана Гіля, дырэктара крамы "“Бу- 
даўнік” Пятра Маркушэўскага, якія па маг- 
чымасці дапамагаюць слонімскім інвалідам 
матэрыяльна, забяспечваюць транспартам, 
адгукаюцца і на іншыя просьбы. 

Але многім інвалідам патрэбна не толькі 
матэрыяльная дапамога. І добра, калі ў 





КРЫША НЕ ТЕЧЕТ, 


ТЕЛЕВИЗОР НЕ ПОКАЗЫВАЕТ 





а Мужчына-інвалід жабруе на вуліць 


чалавека з абмежаванымі фізічнымі маг- 
чымасцямі побач жывуць родныя ці бліз- 
кія, якія дапамагаюць у паўсядзённым 
жыцці. 

А вось жыхарка вёскі Глоўсевічы - 70-га- 
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аранавічах 
довая Зінаіда Васільеўна Кірык жыве адна. 
Жанчына з'яўляецца інвалідам 2-ой групы 
і не можа ўжо сама ні ў хаце прыбраць, ні 
хлеба ў краме купіць. Звярнулася па дапа- 
могу ў райсабес, а там сказалі, што з гора- 


да сацыяльны работнік у Глоўсевічы не 
наездзіцца, і параілі звярнуцца ў сельса- 
вет, дзе таксама нічым дапамагчы не 
змаглі, бо няма ў іх такога работніка. Так і 
засталася нямоглая жанчына адна са 
сваімі праблемамі. А вырашыць іх у вёсцы, 
дзе жывуць адны старыя, не так і проста. 
Хоць знайшоўся добры чалавек, які вады 
ў хату прынясе і хлеба купіць, але крыўдна 
Зінаідзе Васільеўне, што як бы і не патрэб- 
ная ўжо яна нікому стала. І не адна толькі 
Зінаіда Кірык з Глоўсевіч знаходзіцца ў 
такім становішчы. 

Другога снежня ў літаратурна-музычнай 
гасцёўні Цэнтральнай раённай бібліятэкі 
прайшло сціплае мерапрыемства, пры- 
меркаванае да дня інвалідаў. За "салодкім 
сталом" сабралася чалавек дваццаць гас- 
цей і арганізатараў мерапрыемства. Гучалі 
рамансы і вершы. У тым ліку і з вуснаў 
людзей з абмежаванымі фізічнымі магчы- 
масцямі, сярод якіх ёсць досыць тале- 
навітыя асобы. 

Засталося ўражанне, што для гэтых лю- 
дзей вельмі важнымі з'яўляюцца добрыя 
чалавечыя стасункі. Проста сабрацца ра- 
зам і паслухаць вершы і музыку - для іх 
ужо вялікая радаць. Рабатнікі бібліятэкі ў 
гэтым плане робяць удзячную справу. І 
хоць нават для такой сціплай імпрэзы трэ- 
ба было знайсці спонсара (ім выступіў 
“Спецсаўгас “Рышчыцы”), але не толькі і не 
заўсёды толькі матэрыяльнай дапамогі ча- 
каюць ад нас людзі, якія па волі лёсу не 
могуць у поўнай меры паклапаціцца пра 
сябе самі. 

І ў заключэнне хацелася б адзначыць, 
што высакародную мэту таварыства 
інвалідаў - забяспечыць незалежнае 
жыццё - у нашай краіне і здаровыя людзі 
здзейсніць могуць далёка не заўсёды. а 


КРАЯЗНАЎЧЫ КАЛЯНДАР 2004 ГОДА ПАДКАЖА, 


ЯКІХ АСОБ УСЛАЎЛЯЦЬ, ЯКІЯ ДАТЫ АДЗНАЧАЦЬ 


Телевидение -- опиум для 
народа.  Услышать такое 
мнение в последнее время 
-- не редкость. Но что поде- 
лать, если, придя домой, че- 
ловек хочет расслабиться и 
отдохнуть? 


И не находит для себя ничего 
лучшего, чем просмотр ежеве- 
черних “мыльных опер” и ново- 
стей. Книги, конечно, тоже помо- 
гают, но куда лучше просто от- 
ключить мозг и погрузиться В 
омут мексиканских страстей. 

Около месяца назад жильцы 
обіцежития строителей по улице 
Брестская, 69/1 ошутили на 
себе, что значит информацион- 
ный вакуум. Дело в том, что в 
этом обіцежитии отсутствует кол- 
лективная антенна, а значит, его 
обитатели исправно делали ан- 
тенны своими руками и ставили 
на крыше кто во что горазд. При 
этом кустари часто повреждали 
саму крышу, и как итог: пятый 
этаж обіцежития стало просто за- 
ливать. 

Поскольку дом ведомствен- 
ный, за ремонт крыши взялись в 
стройтельном управлении 
Ме187. Ремонт сделали, а заодно 
антенны убрали с крыши. И за- 
претили их ставить впредь. 

По словам директора 
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СУ М2187 Виктора Брайчука, их 
организация не настолько бога- 
та, чтобы каждый год отдавать 
деньги на ремонт крыши. 

Как нам написал один из жиль- 
цов обіцежития, коллективную 
антенну на крышу никто не ста- 
вит, а значит, для желаюших 
смотреть телевизор остается один 
выход - комнатные антенны. 
Правда, у тех жильцов, чый ком- 
наты выходят во двор, на экра- 
нах, кроме войны белых и черных 
мух, мало что можно увидеть. 

Корреспондент "ГС" связалась с 
комендантом обіцежития и выяс- 
нила: антенны действительно нет 
и не было, но скоро обецают 
установить. Сначала предполага- 
лось, что жильцы должны будут 
поставить антенну за свой счет, но 
на сегодняшний день этим заня- 
лось СУ. И деньги на установку 
антенны вроде бы найдены. Вот 
так домашний наркотик в виде 
нескольких телевизионных кана- 
лов в скором времени вернется 
во все комнаты обіцежития. 

А еце через какое-то время, 
обецает директор ООО “Слоним- 
ское кабельное телевидение" 
Игорь Харитончик, жители всех 
обіцежитий по улице Брестская 
смогут наслаждаться почти десят- 
ком новых программ. 

Янина МЕЛЬНИКОВА 


Краязнаўчы аддзел Гро- 
дзенскай абласной навуко- 
вай бібліятэкі імя Я. Ф. Кар- 
скага выпусціў “Краязнаўчы 
каляндар" на 2004 год. Вы- 
данне дапаможа шматлікім 
прыхільнікам гістарычнай 
спадчыны Прынёманскага 
краю. 


Пра неардынарных асоб, якія 
нарадзіліся, жылі, працавалі тут у 
розныя часы, паведамяць біблія- 
графічныя звесткі. 

Праваслаўны царкоўны дзеяч 
ВКЛ Рыгор Цымблак у 1416- 
1418 гадах меў у Навагрудку 
сваю рэзідэнцыю. На наступны 
год прыпадае 460-ая гадавіна з 
дня нараджэння гэтай асобы. 

Жыхары Гродна адзначаць 
110-ыя ўгодкі заснавальніка 
мясцовага заапарка Яна Каха- 
ноўскага, польскага рэлігійнага 
дзеяча Максімільяна Кольбе, які 
служыў у францысканскім касцё- 
ле, грамадска-культурнага дзея- 
ча, кампазітара і музыканта Аль- 
біна Стаповіча. 

Не забылі імя ўдзельніка пар- 
тызанскага руху ў час Вялікай Ай- 
чыннай вайны Міхаіла Белуша, 
які загінуў у 1944 годзе. Яму 
споўнілася б 80. 

Налета прыпадае 125-годдзе 
з дня нараджэння грамадска- 


палітычнага дзеяча Заходняй Бе- 
ларусі Васіля Рагулі, 120-годдзе 
- палітычнага і культурнага дзея- 
ча, гісторыка, публіцыста, 
літаратурнага крытыка Антона 
Луцкевіча, лёс якога быў знітава- 
ны з Гродна, рэлігійнага і гра- 
мадскага дзеяча Фабіяна Абран- 
товіча, польскай пісьменніцы 
Зоф'і Налкоўскай. 

На Гродзеншчыне раскрыўся 
талент заходнебеларускага паэта 
Валянціна Таўлая (90 год). У во- 
бласці нарадзіліся многія слын- 
ныя вучоныя, юбілейныя даты 
якіх прыпадаюць на 2004 год. 
Сярод іх - мовазнаўцы, прафеса- 
ры ГрДУ імя Янкі Купалы Павел 
Сцяцко і Іван Лепешаў (80), 
філосаф, літаратуразнаўца Ула- 
дзімір Конан (70), палітычны і 
грамадскі дзеяч Зянон Пазьняк 
(60), пісьменнік Яўген Лецка 
(60)... 

Налета грамадства адзначыць 
80-годдзе Васіля Быкава. Сярод 
помных дат, якія прыпадаюць на 
2004 год, - пачатак будаўніцтва 
Барыса-Глебскай царквы 
(1184), разгром Давыдам Га- 
радзенскім на чале войск ВКЛ 
пад сценамі Горадна войск Ген- 
рыха фон Плоцке, які трымаў 
шлях на Навагрудак (1314), 
крыжакоў у 1324, 1364 гадах. 

У 1384 годзе Горадзен пасля 


дамовы Вітаўта і Ягайлы ста- 
новіцца другой сталіцай ВКЛ. У 
1389 годзе згадваецца пра пер- 
шы каталіцкі храм у Гродна - 
Фары Вітаўта. У 1444 годзе Вялікі 
князь Казімір даруе Горадну поў- 
нае магдэбургскае права, якое 
зацвярджае ў 1564 Бельскі сейм. 

На Гродзеншчыне шырока раз- 
гортваліся падзеі паўстання Кас- 
цюшкі (1794). У 1824-1839 га- 
дах будуецца Аўгустоўскі канал, 
які злучыў Нёман з Віслай. 

У 1869 годзе ў Гродне пасяля- 
ецца (і да 1910) жыве Э. Ажэш- 
ка. У 1929 у гарадскім парку ёй 
усталявалі помнік. У 1949 годзе 
адбылося адкрыццё помніка ў 
скверы на вуліцы, якая носіць імя 
гэтай пісьменніцы. 

Увосень 1909 года ў Гродне 
пачынае дзейнічаць гурток бела- 
рускай моладзі (ГГБМ) (біблія- 
тэкар Л. А. Сівіцкая - Зоська Ве- 
рас). Пры гуртку існаваў першы ў 
Заходняй Беларусі беларускі тэ- 
атр. У горадзе выходзілі газеты 
“Бацькаўшчына”, “Беларускі на- 
род”, “Беларусь”, “Зорка”, "Род- 
ны край”. 

Травень - арышты актывістаў 
беларускага нацыянальнага руху 
(1919). У 1939 годзе адбыўся 
знакаміты паход Чырвонай Арміі 
ў Заходнюю Беларусь. 

Антон ЛАБОВІЧ 
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ЖОНКА ПРАКУРОРА 
“ХІМІЧЫЛА” З ПАДАТКАМІ 


Штраф у памеры 15 міль- 
ёнаў 867 тысяч рублёў на- 
клалі на ТАА "Прамыслова- 
гандлёвая Палата Саюза па- 
лякаў на Беларусі". 


Такое рашэнне паводле выні- 
каў праверкі дзейнасці згаданай 
фірмы прыняла падатковая 
інспекцыя Ленінскага раёна 
Гродна. Нагадаем, што дырэкта- 
рам ТАА з'яўляецца Людміла 
Сідо, жонка начальніка аддзела 
па барацьбе з арганізаванай зла- 
чыннасцю і карупцыяй пракура- 
туры Гродзенскай вобласці. 

У СМІ за апошнія месяцы неад- 
наразова з'яўляліся публікацыі, 
прысвечаныя дзейнасці ТАА. У 
прыватнасці, сцвярджалася, што 
кіраўніцтва фірмы здзейсніла па- 
датковыя і валютныя парушэнні 
права. У выніку праваахоўчыя 
органы правялі праверку дзей- 
насці фірмы, якую раней некато- 
рыя адносілі да “недатыкаль- 
НЫХ”. 

Паводле нашай інфармацыі, 
следчыя органы маюць звесткі, 
пацверджаныя многімі грама- 
дзянамі, якія ездзілі на экскурсіі, 
арганізаваныя Саюзам палякаў і 
ТАА “Прамыслова-гандлёвая па- 
лата", пра тое, што плата за гэта 
бралася ў далярах ЗША і зароб- 
леныя такім чынам грошы не 
афармляліся па бухгалтэрыі. Калі 
гэтым "бізнесам" зацікавіўся 
АБЭЗ, Людміла Сідо падала зані- 
жаную колькасць экскурсій, 
арганізаваных ТАА. Калі ж след- 
чыя АБЭЗ высветлілі, што Сідо 





ГРОДН 


ЭКСГУМАВАЛІ 


Днямі на старых каталіцкіх 
могілках на вуліцы Парад- 
ная, што ў Гродне, адбылася 
эксгумацыя парэшткаў бы- 
“лога кіраўніка каталіцкага 
ордэна Францішканаў айца 
Мельхіёра Фордана. 


На могілкі прыйшлі сваякі свя- 
тара, біскупы Аляксандр Кашкевіч 
і Антоні Дземянка і прадстаўнікі 
ордэна Францішканаў. Паводле 
інфармацыі, прах вядомага ката- 
ліцкага дзеяча ўрачыста пераза- 
хаваюць ў Фарным касцёле. 

Мельхіёр Фордан нарадзіўся ў 
1862 годзе. Усё яго жыццё і 
дзейнасць былі звязаны з Грод- 


Индивидуальная: 
на полугодие - 

17160 суб 
Льготная: 
на полугодие - 

16500 суб. 
Ведомственная: 
на полугодие - 


1 зац руб 


Индивидуальная: 
“Яна полугодие - 
СЁ 15900 руб 


Льготная: 
“Ёна полугодие - 


14700 6 
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хлусіць, яна не маргнуўшы вокам 
заявіла: 

-- Так, экскурсій было больш. Я 
дала недакладную інфарма- 
цыю... Супрацоўнік, які вёў улік 
паездак, быў у той час хворы, а 
цяпер ён ужо памёр. 

Такі паварот справы цалкам 
задаволіў і падатковую, і АБЭЗ, і 
іншыя кантрольныя органы Гро- 
дзенскай вобласці. Часам здзіў- 
ляе бездапаможнасць гродзен- 
скіх кантралёраў. 

“У ходзе рэвізіі правесці пра- 
верку паўнаты апрыходавання 
наяўных грашовых сродкаў ад 
турагентаў ТАА за турыстычныя 
паслугі было немагчыма ў сувязі 
з адсутнасцю калькуляцыі, спісаў 
асоб, выязджаючых на экскурсіі, 
атаксама з-за неканкрэтных тлу- 
мачэнняў асоб, якія карысталіся 
гэтымі паслугамі, турагентаў- 
касіраў і кіроўцаў аўтобусаў”, - 
гаворыцца ў пастанове, вынесе- 
най  кантрольна-рэвізійным 
упраўленнем Міністэрства фінан- 
саў па Гродзенскай вобласці. “У 
ходзе праверкі выявілі шэраг па- 
рушэнняў налічэння падатковай і 
непадатковай платы, якія не ма- 
юць у сабе прыкметаў злачынст- 
ва,” - сцвярджае падатковая 
інспекцыя Ленінскага раёна 
Гродна. З такімі вынікамі ўжо 
пагадзіўся аддзел па барацьбе з 
эканамічнай злачыннасцю Гро- 
дзенскага аблвыканкама. 

“АБЭЗ УУС Гродзенскага абл- 
выканкама правёў праверку ў 
дачыненні старшыні СПБ Тадэву- 
ша Кручкоўскага і дырэктара ТАА 


Людмілы Сідо. Ва ўзбуджэнні 
крымінальнай справы адмовілі ў 
сувязі з адсутнасцю складу зла- 
чынства”, -- гаворыцца ў паста- 
нове, падпісанай оперупаўнава- 
жаным АБЭЗ Эдуардам Зубарэ- 
вічам. Гэта ўжо другая адмова 
ўзбудзіць крымінальную справу 
супраць згаданых асоб, вынесе- 
ная Гродзенскім АБЭЗ. У папя- 
рэдняй Зубарэвіч сцвярджаў, 
што адмовілі ўзбудзіць справу “ў 
сувязі з тым, што тэрмін праверкі 
скончыўся, а сабраных матэрыя- 
лаў недастаткова для фармаван- 
ня доказнай базы суб'ектыўнага 
боку злачынства”. Такую скан- 
дальную фармулёўку тады пры- 
знала незадавальняючай праку- 
ратура Гродзенскай вобласці, і 
справа зноў трапіла да Зуба- 
рэвіча. 

Пры паўторнай праверцы 
следчыя высветлілі, што Людміла 
Сідо з'яўляецца не толькі дырэк- 
тарам ТАА “Гандлёва-прамысло- 
вая палата”, але і заснавальнікам 
сумеснага беларуска-польскага 
прадпрыемства “Белдозамех”, 
што знаходзіцца ў будынку, які 
належыць Саюзу палякаў на 
Беларусі. У гэтым самым будын- 
ку знаходзіцца і “Прамыслова- 
гандлёвая палата”. Болей за тое, 
дзве фірмы актыўна між сабой 
супрацоўнічаюць. Па інфармацыі 
следчых, Людміла Сідо валодае 
З996 устаноўчага фонду СП ТАА 
“Белдозамех". Але чамусьці 
дзейнасць гэтай фірмы следчыя 
не правяралі. 

рапопіа.рготеч4іа ру 


ПАРЭШТКІ КСЯНДЗА ФОРДАНА 


на. Ён быў першым кіраўніком 
адроджанага пасля першай су- 
светнай вайны ордэна Франціш- 
канаў. Мельхіёр Фордан з'яўляў- 
ся спавядальнікам святога Максі- 
міліяна Кольбе. Памер Фордан ў 
1927 годзе. 

- Айцец Фордан быў вельмі 
сціплым і паважаным чалавекам. 
Ён заўжды клапаціўся пра лю- 
дзей. Сам часта хадзіў у расе, 
якая была ў латках, але заўжды 
меў у руках торбачку з цукеркамі 
для дзяцей. 

Ужо пры жыцці яго называлі 
святым. Ён апекаваў бедных і да- 
памагаў габрэям, але перадусім 
ён клапаціўся пра дзяцей, -- ска- 


зала журналістам сваячка айца 
Фордана Станіслава Пятрэвіч, 
якая прысутнічала пры эксгу- 
мацыі. 

Афіцыяльныя прадстаўнікі кас- 
цёла адмаўляюцца каментаваць 
прычыны перазахавання, аднак, 
паводле нашай інфармацыі, пе- 
ранясенне магілы айца Мельхіёра 
Фордана звязана з пачаткам пра- 
цэдуры далучэння яго да ліку бла- 
жэнных. 

У бліжэйшы час адмысловая 
касцельная камісія даследуе 
біяграфію Фордана з мэтай вы- 
светліць, ці можна яго далучыць 
да ліку блажэнных. 

ГроднаМЧЕЎУ5 





С ПОРТРЕТОМ ПРЕЗИДЕНТА 
ЛУКАШЕНКО - НА ЗАШИТУ ДОМА 


Реконструкция стадиона 
«Неман» в Гродно - дело 
престижа для местной вла- 
сти. Проводить ее мешает 
последний из пяти частных 
домов по улице Серафи- 
мовича в Гродно, которые 
намечены к сносу из-за 
расширения границ ста- 
диона. 


Евгений Смольский и его се- 
мья не соглашаются покинуть 
дом. 

- Мне не предложили ниче- 
го другого, - говорит Евгений, 
-- ни участка под застройку, ни 
денежной компенсаций, а сра- 
зу назвали адрес квартиры из 


освобождаюцегося жилого 
фонда. 

Когда Евгений выяснил, что 
квартира освободилась после 
того, как там произошло убийст- 
во, он отказался вселяться. 

Дом уже две недели отключен 
от электричества и газа. Чтобы 
остановить решительные дейст- 
вия строителей, Евгений накле- 
ил на двери требование «Не 
сносить!», а также фрагменты 
Конституций РБ о том, что «госу- 
дарство гарантирует право соб- 
ственности» и «право на жилье», 
а рядом - портрет Александра 
Лукашенко, грозяцего кому-то 
кулаком. Авось зашцитит! 
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ПАДАЗРАЮЦЦА ЦЫГАНЫ 


ЗЭЛЬВА. З дома жыхаркі вёскі Падбалоцце зніклі 2 000 даляраў. 
У крадзяжы падазраюцца асобы цыганскай нацыянальнасці. 


АБРАБАВАЛІ КРАМЫ 


ЗЭЛЬВА. На мінулым тыдні аб'ектамі абрабавання сталі дзве кра- 
мы ў вёсках Дзергілі і Холстава Зэльвенскага раёна. Зладзеяў цікавілі 
ў першую чаргу прадукты харчавання. Вядзецца праверка. 


ПАМЕРЛА АД КАЎБАСЫ 


ЗЭЛЬВА. Жыхарка Зэльвы купіла ў адной з мясцовых крам 
каўбасы. Адразу ў краме яна яе пакаштавала. 

Нечакана жанчына папярхнулася ежай і праз некалькі хвілін там 
жа памерла. 





Наталля ГЛУШЭНЯ 


НАШЕ МЯСО БУДЕТ ПРОДАВАТЬСЯ В ГЕРМАНИЙ 


ВОЛКОВЫСК. Волковысский мясокомбинат одним из первых 
предприятий республики получил сертификат качества продукций 
ИСО-9001. 

Предприятию также вручен сертификат качества, соответствую- 
шций немецкой системе сертификации. 

Это значит, что волковысские мясоперерабаотчики могут реали- 
зовывать производимые продукты в Германии. 

Комбинат не имеет проблем со сбытом товарной продукцийи - 
половина выпускаемых мясных продуктов реализуется в столич- 


ном регионе. 
АТН 


500-ЛЕТНИЙ ДУБ СТАНЕТ ПАМЯТНИКОМ 


ОСТРОВЕЦ. Руководство Гродненского производственного ле- 
сохозяйственного обьединения выступило с предложением обь- 
явить памятником природы 500-летний дуб-великан, который 
растет в лесном массиве неподалеку от деревни Спонды Островец- 
кого района. 

Заместитель генерального директора обьединения Петр Чечет- 
ко сказал БелаПАН, что уже готовятся необходимые для этого до- 
кументы, которые будут направлены в Министерство природных 
ресурсов и охраны окружаюцей среды. 

При этом П. Чечетко заметил, что островецкий дуб может стать 
достойной заменой засохшему в нынешнем году 700-летнему пат- 
риарху из Свислочского района. Его младший собрат по парамет- 
рам и красоте ни в чем не уступает старшему. Стоит он возле леса, 
на просторной поляне, вызывая неподдельное восхицение у ме- 
стных жителей и приезжих. Плоіцадь сечения его ствола - б,6 мет- 
ра, шестеро рослых мужчин едва обхватывают его. Высота кроны 
- около 30 метров. 

Виктор МАКАРЕВИЧ 
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“КУЛЬТУР: 


ГРОДЗЕНСКІ ПЯСНЯР 


и Алена СІНЕВІЧ 
рапопіа.рготедіа. Бу. 


ТРАПІЎ У “ПЕСНЯРЫ" 
ЗА “БЕЛАВЕЖСКУЮ 
ПУШЧУ” 

Валеры Скаражонак - сён- 
няшні дырэктар ансамбля "Пес- 
няры”, а да гэтага - саліст 
беларускіх “Бітлз”, як аднойчы 
назвала "Песняроў" Ала Пугачо- 
ва. А яшчэ раней - звычайны 
гродзенец, слесар Гродзенскага 
завода “Сінтвалакно” (так тады 
называлася "Хімвалакно”). Якія 
шляхі вядуць наверх? І як жа там, 
наверсе? 

З іменем Валерыя Скаражонка 
звязаны нядаўні скандал, які зда- 
рыўся пасля смерці Уладзіміра 
Мулявіна. Тады перад калекты- 
вам "Песняроў" узнікла склада- 
нае пытанне: хто заменіць Муля- 
віна на капітанскім мосціку? Трэ- 
ба думаць, у калектыве не аказа- 
лася ніводнага лідэра, які быў бы 
здольны ўзяць на сябе адказ- 
насць кіраваць групай. Так, вядо- 
ма, здараецца даволі часта: са 
знікненнем лідэра наступае па- 
вольная смерць самой групы. 

Аднак "Песняры" вырашылі 
працаваць далей. Тым больш 
што па папулярнасці ў Беларусі і 
народнай любові ў “Песняроў” 
канкурэнтаў няма. З дзяцінства 
вядомыя ўсім "Александрына", 
“Белавежская пушча”, “Волагда” 
даўно набылі статус народных. А 
напеў “Белы бу-у-усе-ел ля- 
ціць..." аўтарцы гэтых радкоў на- 
ват даводзілася чуць у сяброўскіх 
кампаніях па абодва бакі Атлан- 
тычнага акіяна. 

Калі паўстала пытанне аб да- 
лейшым існаванні “Песняроў”, 
штурвал капітана вырашыў узяць 
былы гродзенец Валеры Скара- 
жонак, які на сходзе працоўнага 
калектыву сам прапанаваў сваю 
кандыдатуру на пост дырэктара. 
Пазней Міністэрства культуры 
зацвердзіла былога вакаліста на 
пасадзе дырэктара. Калектыў на 
гэта адрэагаваў рашучым супра- 
цівам. Былы адміністратар “Пес- 
няроў" Ірына Кулінковіч назвала 
Валерыя “чалавекам без адука- 
цыі, без аўтарытэту, чалавекам, 
які ні дня не працаваў на пасту 
кіраўніка... і гэта - нулявы вары- 
янт” (КП). Гэта выглядае намёкам 
і на ролю Валерыя Скаражонка ў 
ансамблі - ён быў вакалістам, і на 
адсутнасць закончанай музычнай 
адукацыі. А можа быць, тут паты- 
хае недаверам сталіцы да 
“правінцыйных выскачак"? 

З часам падзеі пачалі разві- 
вацца больш бурна. Творчы ка- 
лектыў "Песняроў" напісаў ліст за 
подпісам 22-ух чалавек і накі- 
раваў яго прэзідэнту. Абураныя 
“песняры” патрабавалі адмяніць 
прызначэнне Валерыя на пост 
дырэктара калектыву. 

Зразумела адно: калі музыкан- 
ты не жадаюць, каб імі кіраваў 
Скаражонак, то, безумоўна, сіл- 
ком не будзеш любы. Нялёгка 
аказалася былому правінцыялу 
знайсці месца ў сталіцах... 

На сённяшні дзень працуе аб- 
ноўлены калектыў “Песняроў”. У 
яго склад увайшлі тры чалавекі са 
“старых" "Песняроў" - гэта Вячас- 
лаў Шарапаў (музычны кіраўнік), 
Аркадзь Іваноўскі (гітарыст) і сам 
Валеры Скаражонак. Пасля кас- 
тынгу ў “Песняры” ўвайшлі яшчэ 
пяцёра, пакуль што нікому не вя- 
домых, маладых людзей. Новых 
“Песняроў” на чале з Валерыем 
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Скаражонкам мы нярэдка можам 
бачыць па тэлевізары. Яны "засвя- 
ціліся” і на апошнім “Залатым 
шлягеры”, І ў Крамлёўскім палацы 
на свяце Дня міліцыі. 


ПАЧАТАК: 

У ВЕРЦЯЛІШКАХ 

Валеры Скаражонак пражыў у 
Гродне 10 гадоў, гэты час прый- 
шоўся якраз на 1980-я гады. А 
нарадзіўся наш знакаміты зямляк 
у мястэчку Вілейка, што пад Мін- 
скам. На самым пачатку ўзыхо- 
джання на музычны Парнас Вале- 
ры выступаў у самадзейным ан- 
самблі "Раніца" ў калгасе-пера- 
давіку “Прагрэс” (Верцялішкі). 
Дарэчы, афіцыйнае месца працы 
будучага саліста "Песняроў" гуча- 
ла вельмі празаічна - ён быў сле- 
сарам мясцовага плавальнага ба- 
сейна. Але ўжо тады малады му- 
зыка марыў пра гук фанфараў і 
гром апладысментаў. Ён паступае 
на завод "Сінтвалакно”, дзе ста- 
новіцца кіраўніком цэхавага гурт- 
ка самадзейнасці, членам рэдка- 
легіі заводскай газеты і салістам 
джазавага аркестра. 


НА СЦЭНУ"! 

Паралельна з працай Валеры 
паступіў на вучобу ў Гродзенскае 
вучылішча мастацтваў на аддзя- 
ленне харавога дырыжыравання. 
Аляўціна Казакова, метадыст 
сённяшняга каледжа мастацтваў, 
так згадвае вучэбныя поспехі сту- 
дэнта Скаражонка: 

- Як цяпер памятаю: у Валерыя 
была вельмі яркая знешнасць. Ён 
быў эмацыйны, спяваў лёгка і 
свабодна. Я б сказала, у яго 
былі надзвычайныя прыродныя 
здольнасці - сіла гуку, лірычная 
афарбоўка высокага голасу. Я і 
цяпер з задавальненнем слухаю 
Валерыя ў “Песнярах”. Але, пом- 
ніцца, ён так і не закончыў наша 
вучылішча... 

Ірына Кукушкіна, загадчыца 
завочнага аддзялення, пацвер- 
дзіла той факт, што Валеры Ска- 
ражонак так і не “дабіў” вучобы 
на дырыжора хора. Так што ста- 
лічная знакамітасць засталася 
без спецыяльнай адукацыі. Але 
не лянота паслужыла прычынай 
таму. Валеры на той час вельмі 
актыўна ўдзельнічаў у канцэртах 
і стараўся не прапусціць нівод- 
нага выпадку выйсці на сцэну. 
Так, напрыклад, музыка паміж 
выпускнымі экзаменамі і выступ- 
леннем на Конкурсе польскай 
песні ў Віцебску выбраў... высту- 


в "Песняроў" называюць беларускімі “Бітлз” 





пленне. І, як паказаў час, пра- 
вільна зрабіў - ён перамог і 
атрымаў першую "пуцёўку на вя- 
лікую сцэну”. 


ПУЦЯВІНЫ-СЦЯЖЫНКІ 
МУЗЫКІ З 
ГРОДЗЕНСКАГА 
ВАР'ЕТЭ 

У сярэдзіне васьмідзесятых Ва- 
леры Скаражонак у складзе ан- 
самбля “Спектр” працаваў “на 
балансе" Трэста сталовых і рэста- 
ранаў. Музыкі давалі канцэрты ў 
гродзенскіх рэстаранах: “Бела- 
сток", “Гродна”, “Беларусь”. Па 
водгуках старых меламанаў, 
хлопцы нармальна ігралі. І за- 
стольныя рэстаранныя песні 
паўплывалі не толькі на папу- 
лярнасць, а нават і на майстэрст- 
ва будучай зоркі. 

Хто куды пайшоў з падмосткаў 
вар'етэ? Гітарыст Юры Венядзік- 
таў стаў выкладчыкам каледжа 
мастацтваў, іграе сольныя кан- 
цэрты ў нас і за мяжой. 

- Юрка! - успаміне Валеры з 
цеплынёй у голасе. - Заўсёды 
помню яго, перадаю прывітанне. 

А Міхаіл Падалінскі, былы 
“ударнік”, стаў вялікім чалавекам 
- ён цяпер кіруе фірмай "Карат" 
і аднайменным рэстаранам. 

- Мішу, барабаншчыка, мы 
тады па-сяброўску звалі “"Нюх”", - 
дадае Валеры. 

Пра лёс астатніх “спектраўцаў” 
даведацца не ўдалося. 


ЯК ПРАВІНЦЫЯЛЫ 
СТАНОВЯЦЦА 
ЗОРКАМІ? 

У тэлефоннай размове Валеры 
Скаражонак падзяліўся рэцэптам 
узыходжання ўгару: 

- Я пасля перамогі ў Конкурсе 
польскай песні, які цяпер транс- 
фармаваўся ў Славянскі базар, 
даведаўся пра набор у склад 
“Песняроў”. Паехаў у Мінск на 
праслухоўванне. Хваляваўся, 
думаў, што будзе вялікі экзамен. 
Уладзімір Мулявін сустрэў мяне 
пытаннем: "Пушчу" спяваеш?" 
Адказваю: "Спяваю". Адзін ку- 
плет праспяваў - Мулявін адра- 
зу ўзяў у калектыў. Так ! трапіў у 
“Песняры”. Але жыццё ў сталіцы 
для правінцыяла зусім не лёгкае. 
Пяць гадоў даводзілася ездзіць 
на працу ў Мінск за 100 кіла- 
метраў - я толькі ў жніўні атры- 
маў кватэру ў Мінску. 

Г як бы там ні склалася далей 
“музычная палітыка” - мы жада- 
ем поспехаў нашаму земляку. ш 









РОДН 


ЛИТОВЦЫ БОЙКОТИРУЮТ 
ФЕСТИВАЛЬ КУЛЬТУР 


Гродненское обіцественное 
обьединение литовцев 
“Тэвине" ("Родина") отка- 
залось участвовать в меро- 
приятиях У Всебелорусско- 
го фестиваля националь- 
ных культур, который про- 
водится с мая 2003 по июнь 
2004 года. 


Как сообцил БелаПАН пред- 
седатель обьединения Альги- 
мантас Диргинчюс, причиной 
бойкота стало отношение госу- 
дарственных структур к меро- 
приятиям, организуемым "“Тэ- 
вине”. “В июле нынешнего года 
власти Гродно не разрешили 
обьединению провести празд- 
нование годовцины Грюн- 
вальдской битвы на улице Зам- 


ковая у памятника великому 
князю Великого княжества Ли- 
товского Витовту. Причем в ка- 
честве причины для отказа чи- 
новники горисполкома назвали 
аварийное состояние пешеход- 
ного моста, который соединяет 
Новый и Старый замок в Грод- 
но”, - отметил А. Диргинчюс. 
Напомним, что в Беларуси по 
данным переписи населения 
1999 года проживают 5 тысяч 
литовцев. Местами их компакт- 
ного проживания являются 
Гродно, Вороновский и Остро- 
вецкий районы Гродненской 
области, Браславский район 
Витебской области, а также го- 
рода Лида, Речица (Гомельская 
область) и Минск. 
Марат ГОРЕВОЙ 


ГОСУДАРСТВО НЕ ЗАМЕЧАЕТ 


Появление в Гродно анти- 
польских надписей носит 
симптоматический харак- 
тер. Такое мнение в интер- 
выю БелаПАН высказал 
главный редактор местного 
журнала “Магазин Поль- 
ски” Эугениюш Скрабоцки. 


Э. Скрабоцки сообіцил, что в 
ночь с 29 на 30 ноября на фа- 
саде здания штаб-квартиры 
Союза поляков в Гродно появи- 
лись оскорбительные надписи 
антипольского содержания на 
русском языке. 





“НАВІНЫ 


НЕ РАЗ'ЕХАЛІСЯ 


“В связи с этим инцидентом 
руководство обьединения на- 
правило заявление в отдел ми- 
лиций Ленинского района 
Гродно. Однако пока мы не по- 
лучили никакого ответа", - ска- 
зал Э. Скрабоцки. 

По его словам, эти факты, а 
также неоднократное оскверне- 
ние крестов на военных и като- 
лических кладбиіцах Гродно, 
Лиды и Волковыска свидетель- 
ствуют о “странной тенденцийи, 
которую почему-то не замечает 
государство”. б 

Марат ГОРЕВОЙ 


ДЗЯТЛАВА. Урач мясцовай бальніцы паведаміў у аддзел міліцыі, 
што каля вёскі Засецце Дзятлаўскага раёна знайшлі труп чалаве- 
ка. На месцы здарэння міліцыянеры ўбачылі і веласіпед, які нале- 


жаў загінуўшаму. 


Аператыўнікі мясцовага РАУС высветлілі, што на веласіпедыста- 
пенсіянера з Дзятлава наехаў аўтамабіль ВАЗ-2101 сіняга колеру. 
А ўжо па прыкметах хутка знайшлі і гаспадара легкавіка, 57-гадо- 
вага жыхара Дзятлава, які знік з месца аварыі. 

Пра гэтае здарэнне напісала газета “Міліцэйскі веснік”. 


Мікола КАНАНОВІЧ 


“РАДИО ГРОДНО” ПЕРЕЙДЕТ 
НА КРУГЛОСУТОЧНОЕ ВЕШАНИЕ 


ГРОДНО. Со следуюцего года "Радио Гродно" перейдет на круг- 
лосуточный режим вецания. В настояцее время на частоте 101,2 
ЕМ оно вецает около 17 часов в сутки. 

“Радио Гродно" создано в 1999 году на базе Гродненской сту- 
дии радиовеіцания. За четыре года обьем его трансляции увели- 
чился в несколько раз. В июле 2000 года оно стало веіать, кро- 


ме УКВ, и в ЕМ-диапазоне. 


БЕЛТА 


ОБНАРУЖЕНЫ ЕМКОСТИ С РТУТЬЮ 


ЛИДА. Две герметичные стеклянные емкости обьемом 0, 25 лит- 
ра каждая, содержацие ртуть, обнаружены 5 декабря в Лиде. 

Как сообіцает пресс-служба МЧС, емкости были найдены рабо- 
чими, производившими разборку здания котельной в переулке 


Невский. 


Спасатели подразделения МЧС изьяли колбы. 
По предварительной информации, их вес с ртутью составил око- 
ло четырех килограммов. Колбы оказались плотно закрыты, раз- 


литой ртути не обнаружено. 


СВЯТА ДЛЯ ІНВАЛІДАЎ 


Дмитрий БЕЛЬСКИЙ 


ЗЭЛЬВА. На мінулым тыдні ў Зэльве ў рамках Міжнароднага дня 
інвалідаў у РДК адбыўся канцэрт мастацкай самадзейнасці для 
інвалідаў, якія пражываюць у раёне. 

Для прысутных арганізавалі выставу творчасці інвалідаў і дзя- 
цей з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця. 


РАЗВІТАЎСЯ З ЖЫЦЦЁМ 


ЗЭЛЬВА. У мінулую суботу 45-гадовы жыхар вёскі Талалайкі 
Зэльвенскага раёна скончыў жыццё самагубствам. 
Мужчына развітаўся з жыццём найбольш распаўсюджаным спо- 


сабам: ён павесіўся. 


Наталля ГЛУШЭНЯ 
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Милая, пюбимая доченька 


Дорогой, любимый муж, папочка, сын и зять У анаааа а 
“Даша ХАРИТОНЧИК! Андрей Александрович ДЕЙКО! 1] горькавая!. 
Иснренне и любя поздравляем От всего сердца поздравляем тебя с 25-петием! поз драз ая за Ба сс кб і 
тебя с днем рождения! Хотим поздравить с днем рожденья пбйвёка ваша падняты! І 


Й счастья в жизни пожелать. Когда 50-летье отмечаець, 


Наше солнышко, свеёти, 


На жнзнь не стоит обижаться, Не надо плакать п тужнть. 
Будь здорова п расти Не стоит в жизни унывать. ВаававаыгеЫе. а 
Й мудрость за плечами есть. 


Пусть будет все: гроза, метели, 
Пусть будут радость и покой, 
А если будет очень трудно, 


Доброй, умной и счастливой, Ах. эти сладостные годы -- І 
Всех прелестей не перечесты! 


Пусть сбудутся желанья Ваши 





Шедрой, пасковой, красивой, 








Славной, радостной и милой, То знай, что мы всегда с тобой. И сокровенные мечты, 
а Для этого нужно здоровье - 
П людьми всегда любимой. Слюбовыю и нежностыю жена Татяна, [І го-топжелаем мы! 
Любяцае тебя мама « папа сын йртем, папа, мама, теца « тесть 1. Ваш 17 класс 





анна 














Дорогая наша пюбимица, внученька Дорогой наш сынок, дядя 
Дианочка ШИНКАРЕВА! Владимир Петрович НАГУЛА, і 
Поздравляем тебя с первым днем рождения! поздравляем с 5О-летним юбилеем! І 
Желаем внучке дорогой І 


Удач, здоровья, счастья. 

Чтоб розы на душе цвели 

Й не было ненастья. 

Хотим, чтоб жизнь была светла, 

Чтоб ты веселою была 

И чтоб не знала бед, 

Жниви, родная, много лет. 

Пусть, как принцессе из волшебной сказни, 
Всегда тебе сопутствует успех, 

Сияют замечательные глазни 

И весело звучнт твой звонниЙ 

Детский смех. 


От чистого сердца, простыми словами 
Позволь с юбилеем поздравить тебя. 
За то, что ты есть, за то, что ты с нами, 
Обнять тебя крепко, любя. 

Безумно любим мы тебя, 

И ценим мы тебя как отца и сына. 

И вдень рождения, п1юбяЯ, 

Мы говорим тебе «спасибо». 





С любовыю а нежностею папа, 
Всегда любяцие тебя бабушка Люба, дедушка Петя а прадедушка Коля мама, племянника Женя, Даша 











 Вааннвавнначсанчнаачнаатанаес 









аАаАВАНаЧЕ? дын 


орогая, любимая наша доченька и внучка о. 


Д 
Дорогая и пюбимая доченька, раненай 
сестэичка ё племянниЦа, внученыха Поздравляем тебя с днем рождения! 


Растш цмной, доброй, здоровой и 


м сі лЛьЯ Л АЗВВЕ УК! счастливой девочкой. Чсть твоя цлыбка, 
ат в как солнышко, 6сегда освешает наш дом. 


2 





Наше солнышко, свети, 
От всего сердца поздравляем тебя с 18-летием! [ ] Будьздереваяраст 
Доброй, умной и счастливой, 
Шедрой, пасковой, красивой, 
Славной, радостной и милой 
И людьми всегда пюбимой. 





Мама, папа, бабушка и дедушкі. 











Дорогие крестники Дорогая доченька 

















Олечка ХОХИНА Й /]. й сестра і 

Володенька . і Тамара Ивановна 

МИКЛАШ! СОСНОВСКАЯ! 

“ Поздравляем вас От всей душ і 

Милая, нежная, славная, чистая, с 18-летием! Мыса а 

“Пусть в этот день, когда ты родилась, дае аа анна І 

Счастье тебе улыбнется пучистое,: Д ана нана [ [ Здоровызбадрост друзей, 
Бед и печалей минует напасть. всегда вас согревает тепло сердец п ]. Поменьше совершать ошпбок, 

Пусть везенье с удачей сложатся аабалагаай анаыйе: а а Ў 

Н б равашатср нахдый адзна дань Пусть юбилей несет лишь счастье, 

а отрезках больших дорог ромденья толпой приходят Ни капли грусти, ни одной слезы. 

И счастливая жизнь продольжится поздравлять пускай нелабт вам М" ] Душеаного богагства п здоровья. 

Я оровья, пюовий, успехов п тепла и Я і 

Без волнений и без тревог! укр аса й ланалачыіша ца, ай еа. З 

: бставярнннакаа Мама, пала, брат Андрей с семеей и 

Любяцае тебя мама, сестра, дядя Гена, бабушка, дедушка ара баватыа агра брап пя 











Ф РОРЕ: Катиупікаў.ога 2017 Ф Інтэрнэт-версія: Катипікаі.ога 2017 


Ф РОР: КатипіКаў.ога 2017 


8 





я За ра оту медиков государство обецает платить больше 


БЕЛАРУСЬ: ПАДЗЕІ, ФАКТЫ, КАМЕНТАРЫІ 








ЗАРПЛАТА БЮДЖЕТНИКОВ 
СОСТАВИТ 170 ДОЛЛАРОВ 


Средняя заработная плата 
работников бюджетной 
сферы к концу 2004 года 
должна составить 170--:175 
долларов США. 


Об этом сообіцил министр фи- 
нансов Николай Корбут, высту- 
пая на расширенном заседаний 
бюджетной комиссии Палаты 
представителей Национального 
собрания Беларуси. 

По его информации, такие 
цифры заложены в проекте мак- 
роэкономических показателей и 
проекте бюджета Беларуси на 
2004 год, которые были сегодня 
одобрены президентом. 

Первоначально планирова- 
лось, что заработная плата бюд- 
жетников на конец 2004 года 
составит 158 долларов США. 
Однако, как сообіцил министр, 
правительство “должно добиться 
этого роста, иначе будет трудно 
выйти к концу 2005 года на 
среднюю зарплату в 225-230 
долларов США”. 

Н. Корбут рассказал о внесен- 





ОБРАЗОВАНИЕ 


УТВЕРЖДЕНЫ ЕДИНЫЕ ПРА 


Постановлением Министер- 
ства образования Беларуси 
утверждены единые Прави- 
ла приема в высшие учеб- 
ные заведения в 2004 году. 


Об этом сообіцил министр об- 
разования Беларуси Александр 
Радьков на заседаний коллегий 
министерства. 

По его словам, для поступле- 
ния в вузы в будуем году вве- 
ден обязательный вступительный 
экзамен по русскому или бело- 
русскому языкам (по выбору 
абитуриента), 30 мая пройдет 
экзамен по белорусскому языку, 
б июня - по русскому языку. 13 
июня - резервный день для тех, 
кто по уважительным причинам 
не смог прийти в назначенные 
дни. Два других вступительных 
экзамена абитуриенты будут 
сдавать по профилю выбранной 
специальности. С этой целью 
специальности разбиты по груп- 
пам, каждой из которых будут 
соответствовать определенные 
экзамены, применимые во всех 
вузах, сказал министр. а 

“В этом году мы были готовы 
пойти на прием через централи- 


Ф РОР: КатипіКаў.ога 2017 


ных по поручению президента 
изменениях в проект бюджета на 
2004 год. В частности, документ 
был пересчитан исходя из про- 
гнозируемого роста ВВП на 109- 
110 процентов (ранее планиро- 
валось 106,3-107,3). Это, по 
расчетам Минфина, увеличит 
доходную часть бюджета на 101 
млрд. рублей (63 млрд. должны 
поступить в республиканский 
бюджет, 38 - в местный). До- 
полнительные средства, сооб- 
шил Н. Корбут, “если они будут 
получены”, поступят в резервный 
фонд и будут использоваться по 
согласованию с президентом. 
Планируется, что в основном 
этот резерв будет расходоваться 
на покупку энергоносителей, так 
как вопрос о цене российского 
газа в 2004 году еіце не урегули- 
рован, сказал Н. Корбут. 
Министр финансов назвал пре- 
дусмотренный в 2004 году рост 
ВВП в 10 процентов “очень высо- 
ким”, однако, считает он, еце 
сложнее правительству будет вы- 
полнить прогноз по 11-процент- 


ному росту продукции АПК. 

72,6 млрд. рублей правитель- 
ство рассчитывает получить за 
счет увеличения в 2004 году до 
1 процента оборотного налога с 
пользователей автомобильными 
дорогами. 

Кроме того, дополнительные 
доходы может принести в бюд- 
жет введение в 2004 году НДС 
для пользователей мобильной 
связи. Эта идея, с которой на 
минувшей неделе выступил де- 
путат Василий Хрол, по словам 
министра финансов, поддержи- 
вается в правительстве, 

Таким образом, сообшил 
Н. Корбут, с учетом всех нововве- 
дений в последнем варианте про- 
екта бюджета доходная часть 
бюджета увеличена на 174 млрд. 

Вместе с тем, отметил министр, 
принятие этих мер позволит со- 
кратить в 2004 году налоговую 
нагрузку на реальный сектор 
экономики всего на 1,4 процен- 
та вместо запланированных 1,9 
процента. 

БелаПАН 









зованное тестирование, - отме- 
тил А. Радьков, - но, изучив си- 
туацию, решили попробовать 
лишь на одном экзамене по язы- 
кам". На сегодняшний день, по 
его словам, разработаны мате- 
риалы для централизованного 
тестирования по русскому и бе- 
лорусскому языкам, математике, 
физике, разрабатываются - по 
химий, биологий, английскому и 
немецкому языкам. В следуюіцем 


У Ж; 
я В 2004 году выпускники будут поступать по новым правилам 


ВИЛА ПРИЕМА В ВУЗЫ 


году зачисление в вузы, возмож- 
но, будет проходить только по 
результатам централизованного 
тестирования, сказал министр. 
Согласно новым правилам 
приема в вузы, вступительные 
экзамены по-прежнему будут 
проходить в два потока: в десять 
ведуцих вузов - со 2 по 8 июля, 
в остальные вузы - с 18 по 24 
ИЮлЛЯ. 
БелаПАН 


рпото.Бутеіа пе ж 
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ПРИБОР УЧЕТА ВОДЫ ДАЁТ СКИДКУ 


ЭКОНОМИКА. По инициативе Министерства жилишцно-комму- 
нального хозяйства Беларуси правительство страны приняло ре- 
шение о том, что каждый, кто устанавливает в своей квартире 
прибор учета воды, на три года получает 20-процентную скидку 
при оплате водоснабжения. 

Как пояснил БелаПАН заместитель министра жилишцно-комму- 
нального хозяйства Валерий Новак, этим решением сушествовав- 
шая ранее скидка увеличена на 10 процентов, что, по его мнению, 
“должно стимулировать людей в установке приборов учета воды, 
так как им предоставляется возможность платить меньше”. 

По данным замминистра, сейчас приборы учета воды в своих 
квартирах установили 12 процентов жителей Беларуси (в Минске 
-. 14 процентов). Средняя стоимость установки комплекта счетчи- 
ков на краны горячего и холодного водоснабжения составляет 
порядка 80 тысяч рублей. 

Лавиния ОРЕШКО 


ПОВЫШЕНА СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА 


ЭКОНОМИКА. С 1 декабря Белорусская железная дорога повы- 
сила плату за проезд всеми видами железнодорожного транспор- 
та для всех категорий пассажиров. 

Стоимость проезда одной зоны в пригородных поездах для гра- 
ждан увеличилась на 2596 и теперь составляет 250 рублей. Так- 
же на четверть - от 100 до 125 рублей - подорожал проезд и для 
всех льготных категорий - пенсионеров, школьников ий студентов. 
Поездки в пассажирских междугородных поездах и вагонах ме- 
ждународного класса на территории страны подорожали на 1596. 

ХАРТИЯ-97 


ВВЕДУТ НДС ДЛЯ ОПЕРАТОРОВ СОТОВОЙ СВЯЗИ 


ЭКОНОМИКА. На встрече с депутатским корпусом Палаты пред- 
ставителей Национального собрания (ПП НС) президент Белару- 
си Александр Лукашенко поддержал предложение депутатов и 
поручил изучить вопрос о введении налога на добавленную стой- 
мость для операторов сотовой связи. 

Как сообцила пресс-служба президента со ссылкой на мнение 
членов ПП НС, это позволит "привлечь не один десяток миллио- 
нов долларов в государственный бюджет, не создавая особой на- 
грузки для кошельков налогоплательциков, поскольку сотовой 
связью пользуются преимуцественно состоятельные люди”. 

Справка БелаПАН. В настояцее время сотовой связью в Бела- 
руси пользуются более 1 млн. человек. Налог на добавленную 
стоимость в 2004 году составит 18 процентов. 

Дмитрий ВЛАСОВ 


ВЫРОСЛИ ЦЕНЫ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 


ЭКОНОМИКА. Квартплата за ноябрь по сравнению с предыду- 
цим месяцем увеличилась на полтора рубля. Она установлена в 
размере 75,74 рубля в месяц за один квадратный метр обцей 
плошади жилья. 

Как сообіцили в Минэкономики, тарифы на осказываемые насе- 
лению коммунальные услуги (газоснабжение, холодное и горячее 
водоснабжение, канализацию, отопление) также пройндексиро- 
ваны. Они повысились на 296. 

: БелТА 


ЭПИДЕМИЯ ГРИППА НЕ ВЫЗЫВАЕТ ОПАСЕНИЙ 


ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. По предварительным прогнозам, эпиде- 
мию гриппа в Беларуси следует ожидать со второй половины ян- 
варя. Пока эпидситуация не вызывает опасений. 

Как сообіцил БелаПАН главный эпидемиолог Министерства 
здравоохранения Беларуси Анатолий Кожемякин, информация о 
циркуляции мутировавшего вируса гриппа является очередной 
“сенсацией”" журналистов. Всемирная организация здравоохране- 
ния, по его словам, официально не давала никаких предупреж- 
дений или рекомендаций. По имеюішцимся данным, в СА и Ёв- 
ропе отмечается региональный подьем заболеваемости, но до сих 
пор речь идет об уже известном штамме вируса гриппа А, отме- 
тил специалист. 

Заболевания гриппом регистрируются сейчас в Подмосковье, 
Санкт-Петербурге и восточной части России. Однако российские 
медики уверяют, что на конец ноября ситуацию нельзя было назвать 
эпидемической - это обычный сезон подьема заболеваемости. 

По прогнозам специалистов Научно-исследовательского инсти- 
тута эпидемиологии и микробиологии, эпидемия гриппа будет 
носить смешанный характер и заболеваемость охватит в большей 
степени детей в возрасте до 14 лет.” 

БелаПАН 


БЕЛОРУСКА В КОНКУРСЕ “МИСС МИРА - 2003" 


ОБІЦЕСТВО. В конкурсе “Мисс мира - 2003", который прошел 
б декабря в Китае, приняла участие белоруска Ольга Невдах. 

Как сообцили БелаПАН в пресс-службе Белтелерадиокомпа- 
ний, конкурс красоты прошёл в театре “Корона Красоты” в китай- 
ском городе Санья. На звание "мисс мира” претендовали 106 де- 
вушек, в числе которых и “Мисс Беларусь - 2002" Ольга Невдах. 
Первый национальный канал покажет шоу в записи 19 декабря в 
21.50. 

В декабре 2002 года Ольга Невдах стала полуфиналисткой пре- 
стижного конкурса "Мисс Европа”, который проходил в Ливане. 

Среди тех, кто выбран в судейскую комиссию, такие известные 
люди, как актер Джеки Чан, писательница Кандас Бушнелл, став- 
шая знаменитой после экранизации ее книги “Секс в большом го- 
роде", певец Брайан Ферри и многие другие. А победительницей 
стала 19-летняя ирландка Розана Дэвисон. 

БелаПАН 
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с зеркальными, ламинированными арачанавчы 


г Мечение и уда ление 
зубов без боли 
ротезировбание (ме- 
таллокералмика) и лече- 
ние заболебаний пародон- 
та (шинирование) 
Рентгенодиагностика 
РАБОТАЕМ: 
8.00-20.00, в 


выходные 
с 8.00 до 14.00. 





ированными дверями 


Детские и малодежные 











Индивидуальный. проект, 


высокое качество 
ў Лиц. Мед5007, 












Г. Барановичи, 

ул. Комсомольская, 22, 

тел. 8-01634-2-14-48. 

Лиц. Ме 1798, 23.03.2001г.-23.02.2006г. МЗ РБ 





гавмнааденанзскўседаўсўсцнналеха сагнаны 


я А ынараавннаа 
Слонимская РО БелОСТО 
ПРОВОДИТ НАБОР 
учацихся по ПОДГОТОВКе 
аа 


/ВОДИТЕЛ 
категории В в вечернюю группу 
ісбор группы 15 декабря в 18.00 















“ категории Ё в вечернюю группу 
! сбор группы 17 ноября 


[ УлЯ Купалы, 27 Тел, (8-01562) 2-51-23. Е 


влнаывакасысн 


Лиц. М8Д Ме00369, 03.04.99-03.04.04. 








ікосметикой фирм 


аран раўэбаў 


: поценам пройзводителя. ; 


- Г. Барановичи, 


(ебыёры “Сланмысксе шоссе, 61. 


качестве). 


ц пРойзвоант: 

е государственный технический осмотр транспортных 
средств всех категорий с выдачей диагностической 
карты для ГАЙ (рсзр. НП М20000124 ст 10.11.20037. Мтик РБ); 

е предпродажную проверку автомобилей 

е производит контроль: 
передней подвески; 
тормозной системы; 
системы выпуска газов; 
регулировки света фар; 
рулевого управления. 


ПОВЫЙ Т0Д йЕ За ТОРАМЫ! 


говое предп иятие «Ў ахлеска» 
ра нае Р 


е большой выбор подарков от 1920 руб.; 

е предварительный заказ; 

е помоць в оформлении заказа; 

е заказ кондитерских изделий для самостоятельной 
комплектации подарков; 

е сногсшибательные скидки от стоймости заказа только 
до 10.12.2003г.; 

е бесплатная доставка в любое удобное для вас время; 

е любая форма огілаты. 


Мы ждем вас в магазинах по адресу: Лобазовка, 
ул. Подлесная, 1, магазин «Продукты», тел. 2-31-21. Я 
Магазин «Продукты», уя. Брестская, 103/5, район школы Меў тел, 5- 24-61. 


Гарантируем: каши цены вас приатно удивят! 


СПЕШИ, МОЛОДЕЖЬ!!! 

]З ДЕКАБРЯ азнаменаваны” 

«МАСТЕР У 9 ая тсЯ» 
НАЧАЛО: 


детская в 17.00, 
взрослая в 20.00. 


2-48-08, 
Тал, 2-16-48. 


На протяжении всей дискотеки работает бар. 



















е Танцы, хорошая музыка 
е Новое оформление зала 
е Суперсвет и стереозвук 
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«оо Зажигательнеа 
аме а музыке 
сі і М аденаечь Тамаде 

Тел. 4-2 1-4 ыя 


ў ага Слоним, пл, Ленина, 11... «а 


аб 
(спанова “Мтва") ЎЎ ху уе? К 
ежедневно без выходных Ыы б 


“Я 
Да ане ма“ (У 





Ебсысцнае поступление 
элитных свадебных и 
вечерних нарядов, мужских 
костюмов и детских платьев 
Лиц. ББС Мей5Ў08, 10.05.00-10.05.05. 


«Моя (енья» - 








г. Слоним 
Услуги ведуцего -Гег:. 2-58-5:5 
тамады“чансамбль майя :952-30-з2 

Лац м бі7, 1045 4. 1005:2005;. МК РБ 





Вам поможет 
научиться жить трезвым 
врач психиатр-нарколог высшей категории 


доктор Белоус В.Н. 
из Дятлово. 
Предварительная запись и вызов на дом 
по тел. 8 (01563) 2-29-79. 
Лиц. Ме2041-ЛМ, 21.12.01г.-21.12.06г. МЗ РБ. 


Медицинский центр «Па нс» 


ждет вас по новому адресу: 


е Опытные ЛОР, гинеколог, 
проктолог. 

е Лечение заболеваний 
кишечника, хронического 


тонзиллита, геморроя без 
операции. 

е Гидротерапия -- глубокое 
очиіцение кишечника. 

е 5РА-КАПСУЛА -- лечение 
стресса, дей Права 
состояний, бессонницы. 

е компьютерная диагностика 
всего организма. 

Лиц, Ме1052, 23.07.99г.-23.07.2004г. МЗ РБ 


корову, быка, кабана. 
беру своим транспортом. 


Тел. 94-2-91. 


Свид. Мю003812; 19.12.дЖЮтг. - 19.12.05г., СГИК 





ФПЫЛЕСОСЫ ст 89 тысяч 

ФСТИРАЛЬНЫЕ машины от 78 тысяч 

ФПЛИТЫ газовые ст 198 тысяч 

ФКОТЛЫ газовые от 288 тысяч 
ФКОЛОНКИ газовые от 245 тысяч 
Доставка, нсё новое 

Тел. АЯ Усть мм), 2-66-63 аны 
(Свид. Ме 01792, от 18.02.00 г. БрестОЙК 8 


Вы заказываете, 
га мы делаем 
“ локальные сети 
“ компьютерные 
классы под ключ 
“ решение проблем 
вар ў с компьютером 
Я“ компьютер любой 
конфигурации 


РБ, 220318, г.Минск, ул. Ширанговича, 19-212 
т.(017) 259-00-82 


Грэ сдпрэмаятым е: 


нэготавливает и реализуст 


Продукция сертифицирована. Доставка. 
Наличный и безналичный расчёт. 

Ул. Брестская, 135. 

Тел. для справок: 8 (01562) 2-06-91, 

8 (02962) 4-27-61 нант мал аа ьс 


ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ 


корпусной 


жедели 





из ламинированной ДСП: 
шкафы, прихожие, кухни, 
тумбочки, письменные столы и т.п. 


Теа.2-58-906, 4-25-01, 4-28-24 


Лиц. ББС Мед29864, 02.08.99-02 08.04 













коллекциа сбадебной 
и бечерней одежды 







Внимание! 

















. Первомайская, 10. 
г. Слоним, гостиница «ІЦар 


СТИРАЛЬНЫЕ 


0. 
к 
» 
Е 
ыч 
аж 
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» 
іе 9] 
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е; 
к 
» 
най” 
ілі 


окат свадебных, бё 

ра рия) дяя ы 

бая еіс, 
Каждамч кпнентя пбдаё! 
Услуги парикмахеё 
маникюр С декорат Ві 
окраской ног тёй 
Время ракоты с З.00 ДО зола 
аагагеріные. 8.Б0-14.1Ю- 
Тел, 2-87-35; 2-05-07 (аечкерм) 
Ул, авартаная. ВУЛ (акала сто 


ЦЕНЫ НИЗКИЕ. ГАРАНТИЯ 

ДОСТАВКА. УСТАНОВКА. 
г. Барановичи 

ТД «Нептун», ул. Советская, 

з тол, 8-0163-41-14-45. 

а 2 ТД «Аллюр», ул. Чернышевского, 
“5 тел. 8-0163-41-32.83. 

Ё ТВЦ «АнВой», пр. Советский, 5, 
тел. 8-0163-46-96-43. 

Лиц.Ме18 от 20.06.2000г. ГРИК 


ГИК Мо239, 18.01.99-12.01.04. 









зима-2004. Свадебный салон 
Канада, СМА. Викториа" находит- 
Тел. 2-14-02 я по нобомцу адресц: 


павильона "Теремок") 








І РЕАПИЗУЕМ 





0ДО «Октан» - 


первый импортер в РБ 





НАЛИЗАЦИОННЫЕ ЧАСТИ, ЗАДВИЖКИ (чугунные, сталь- 
ные), ВЕНТЕЛИ, КЛАПАНЫ, КРАНЫ, ФИЛЬТРЫ ОСАДОЧ- 
НЫЕ, КРАНЫ ШАРОВЫЕ (газ, вода), ОТХОДЫ, ПЕРЕХОДЫ, 
-. ФЛАНЦЫ, КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБ, ЭЛЕКТРОДЫ, МЕТИЗЫ, 
АБРАЗИВНЫЕ КРУГИ, ФИТИНГИ, ТРУБНЫЕ ЗАГОТОВКИ, 
РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ, ПРИБОРЫ УЧЕТА (воды, тепла, 
газа), МАНОМЕТРЫ, ТЕРМОМЕТРЫ, ВАННЫ, УНИТАЗЫ, 
УМЫВАЛЬНИКИ, КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ, 
СМЕСИТЕЛИ, МОЙКИ, ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ, МАТЕРИАЛЫ 


т.Гродно, 
ул. Индустриальная, 2; 
Тел:/факс: (0152). 
73-24-45, 73-25-63. 


“(филиал): г. Брест, 
ул: Я. Купалы, 106. .. 
Тел./факс: (0162). 


ТРУБЫ (стальные, чугунные, пластмассовые), ФАСОННО-КА- [' 





42-65-01;:; ДЛЯ ИЗОЛЯЦИЙ И УПЛОТНЕНИЯ. 





ИП СКИБА П.П. сказывает услуги по 
ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ 


на территории РБ автомобилем МАЗ 
с бортовым полуприцепом длиной 
9, бм (без тента, тоннажом 16 т) и 
цементовозом (тоннажом 16 т). 
редложения по 
мзайну. 


Телефон б5М у водителя. 
Место нахождения: 
Гродненская область, 
городской поселок Зельва. 
Обрацаться по телефонам: 


8-017-211-50-36, 8-0296-58-15-38 


Лиц. ААМе1-8756, 01.10.2003г.-30.09.г008г. МТК РБ 


АА 


ИНСЮтТРУМЕНТСЕР В ИС 


СВАРОЧНЫЙ ( (стТРОЙМАТЕРИАЛЫ 


СЛЕСАРНЫЙ (Ёў САНТЕХНИКА 
АБРАЗИВНЫЙ (аў ХОЗТОВАРЫ 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ (яў СПЕЦОДЕЖДА 
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЦИЙ ў ЗАПЧАСТИ, МЕТИЗЫ, ОСНАСТКА 
ЭЛЕКТРОЙНСТРУМЕНТ (Ёў Гродно, ул. Пушкина, 37а 
ПНЕВМОЙНСТРУМЕНТ (ў (база «Кульпорг») 
МЕТАЛЛОРЕЖУЦИЙ (ёў АСЯ ЕС С Ка, 
МЕРИТЕЛЬНЫЙ Лац, Ме146 от В.08-200г., Гродн.ИК 


МЕБЕЛІ» 


белорусских фабрик 
(в наличии и под заказ) 


Шереце ея? З Еееде Ў Я Яіце) іе) 


БОЛЕЕ 7000 З 
НАЙМЕНОВАНИЙ 





МЕБЕЛЬ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 
РАЗМЕРАМ: 
шкафы-купе, 
прихожие, детские, кухни, 
ДСП ламинированная 


Спальни, стенки, горки, 
прихожие, офисные 
кресла, матрацы 
пружинные, матрацы 
ортопедические 


“ВЕМОНТ : 
ПЕРЕТЯЖКА. 


мягкой мебели. 
Выбор ткани. 
а качест 


98-3-84, 5- 29-13 
8-029-76-2- 28:19 


Сегво хе590083124 СРик” 


от 5900 
за 1м? 


КОВРОВЫЕ ПОКРЫТИЯ для дома и офиса 
ЛАМИНИРОВАННЫЙ ПОЛ СІА55ЕМ (Германия) 
(полўклейтподложка -- 9,5 у.е., толцина 7мм) 
ОТДЕЛОЧНЫЕ ПАНЕЛИ ПВХ и МДФ 


(сайдинг: ширина ТОсм, длина 2, 7м, Зм, бм белый - З, У-е. 
самые НИЗКИЕ цены! ЛУЧШИЙ ВЫБОР! 
Бесплатная ДОСТАВКА. Тел: 5-39-56 (после 17.00 -20.00), 8-029-656-34-97. 


Низкие цены, гарантия. 
Бесплатная доставка. 
8-02966- 
4-52-4 4-52-44 
Луц. Мэ 0142511, до 19.09.2006 г., СГИК 





КУХНЙ 


на любой вкус 


МДФ, СОФТ, ЛАМИНАТ 





8-029-664-52-44 
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Га 01569, 9.07.99 - 9.07.0г., ББС 





ЛмцІеОб0т1, 29.05.2007. а танга ББСРБ 


ЗИЭЭХУ ІНИУЧОФІЭ0Ц 


Лиц, Ме189, 28.03.02-28.03.07, СРИК 


Ф РОР: КатипіКаў.ога 2017 


К 


с 4-413-12 Е 
Н моб. 644-13-12 , 


г бесмібтная с 


Луц, АТ Меб-0013, до 12.01.08 г., МІКРБ 


ТАКСИ 116; 


ЗСКОРТ 








. РОЗЫГРЫШ ПОТЕРЕЙ . 
ГлАвнЫй ПРИЗ - МОБИЛЬНЫЙ гЕлЕФОН 


каждая 10-я поездка -- БЕСПЛАТНО 
тел. 058 2-56-28 


Лиц. АТ Меб-0205, до 01.10.08 г., МТК РБ 








дом 
ДОМ 9х11, 2этажа, 150 м? жил. пл., 
все удобства, гараж, сад, уча- 
сток 20 соток или обменяю на 2- 


или З3-комн. квартиру с допла- 
той. Тел. 8-0297-82-60-99. 


ДОМ в Рыцицах-2, 2 этажа, обіц. 


пл. 106, 8 м”, жил. пл. 68,5 м?, газ, 

вода, огород 10 соток. Тел. 4- 

49-24. 

ДОМ в д. Войневичи. Тел. в Слони- 
ме 5-35-90. 

ДОМ вд. Гуменики, со всеми удоб- 
ствами, хоз. постройки, 30 соток 
земли, 79 м”, срочно. Тел. 79-3- 
78. 


ДОМ схоз. постройками, колодец, 
природный газ, водопровод, ка- 
нализация. Тел. 4-69-06. 

ДОМ по ул. Мелиораторов, окрай- 
на города, 10 соток, гараж, по- 
греб, баня. Тел. 3- 10-66. 

ДОМ новый, вцентре. Пер. Синич- 
кина, 2Та. 

ДОМ кирпичный, 4-комн., цен- 
тральный водопровод, канали- 
зация, газ, 300 м сосновый лес, 
рядом остановка автобусов 
М912; 8, З, 10. Тел. 8-01643-6- 
77-01 (после 20.00). 

ДОМ деревянный в д. Чепелево, 
15 км. идти до остановки авт. 
М? 10. Имеется приусадебный 
участок, гараж, хоз. построй- 
ки, садовые деревья, коло- 
дец. Тел. 5-22-72 (с 1899 до 
2399). 

ДОМ незаконченый. Тел. 3-12-90 
(после 1899). 

ДОМ деревянный, З комнаты, кух- 
ня, летняя веранда, природный 
газ, центральная канализация, 
телефон, сад, 2 сарая. Тел. 2- 
07-19 (в любое время). 

ПОЛОВИНУ 2-квартирного дома, 
со всеми удобствами, отопле- 
ние газ - свое, пл. 73 м”, участок 
6,27 сотки, хоз. постройка из 
блоков бх5. 77 г. постройки, 85 
г. реконструкция. Тел. 8-01562- 
4-75-65. 


квартиру 





КВАРИТРУ 2-комн. в центре Сло- 
нима. Тел. 8-029-646-86-05. 
КВАРИТРУ 2-комн. в центре, 4 
этаж 4-эт. дома, 45/27, 1/6, по- 
слеремонта, комнаты изолиро- 
ваны. Тел. 2-25-73, 8-017-241- 

26-55. 

КВАРТИРУ 2-комн. по пр-ту Неза- 
висимости, 4 этаж, кабельное 
ТВ, недорого, возможен торг. 
Тел. 5-36-90 (после 189). 

КВАРТИРУ 2-комн. по ул. Перво- 
майская. Тел. 2-59-92. 

КВАРТИРУ 2-комн., З этаж, по ул. 
Скорины, неугловая, лоджия, 
подвал, телефон, кабельное те- 
левидение, счетчик на газ и 
воду. Торг при осмотре. Тел. 8- 
0296-13-11-63, 5-29-29. 

КВАРТИРУ 2-комн. в центре го- 
рода, 2 этаж (хруіцевка), есть 
телефон, балкон, подвал, 
или обменяю на дом с вашей 
доплатой, срочно. Тел. 4-68- 

4 


КВАРТИРУ 2-комн. со всеми удоб- 
ствами в центре Слонима по ул. 
Красноармейская. Есть теле- 
фон, гараж, сарай, приусадеб- 
ДМ участок. Тел. 2-22-32, 2-91- 
45. 


Ф РОР: КатипіКаў.ога 2017 





СРАДИОТАКСИ 


з 2-16-62, 4-70-85, 
Л 8-029-66-414-62. 


Посадка в любом месте города, 
Лац АВ 5815, 07. 12 Эбк.-06. 1204. МІК РБ, 


КВАРТИРУ 2-комн. пл. 54,2, жил. 
34,6, г этаж 2-этажного дома, 2 
сарая, огород с плодовыми де- 
ревьямай. Гараж 150 м от дома. 
Тел. 2-16-55. 

КВАРТИРУ З-комн., 2 балкона, З 
этаж, по ул. Тополёвая, 23. Тел. 
5-40-71, 8-029-674-07-57. 

КВАРТИРУ З-комн. по ул. Коссов- 
ский тракт, 1 этаж, срочно или 
меняю на 2-комн. с доплатой. 
Тел.4-11-07. 

КВАРТИРУ З-комн. по ул. Брест- 
ская (новый р-н), 4 этаж, 2 кла- 
довки, телефон, 10500 у.е. или 
обменяю на 1-комн. с доплатой. 
Тел. 5- 16-12. 

КВАРТИРУ З-комн. по ул. Пушки- 
на, З этаж 5-эт. дома, балкон, 
кладовка, телефон, подвал или 
меняю на Гродно. Тел. 4-70-47. 

КВАРТИРУ З-комн. на “Энке”, 4 
этаж, 2 балкона, холодная кла- 
довая; гараж в ГСК “Звёздный”, 
срочно. Тел. 4-24-57 (14.00- 
21.00). 

КВАРТИРУ З-комн., 4 этаж, 76, 1/ 
41/10,5, 2 л/з, хол. кл., жалюзи, 
на Энке в хорошем месте, 170 
у.е. за 1м?; гараж в ГСК “За- 
озерный” 1250 у.е.; гараж в ГСК 
“Эдельвейс” 1000 у.е., возм. 
торг. Тел. 8-0296-77-90-54 (с 
1599 до 2299). 

КВАРТИРУ 4-комн. на “Энке”, 5 
этаж или меняю на 2-комн. с до- 
платой. Тел. 4-17-16, 4-14-29. 

КВАРТИРУ 4-комн. по ул. Брест- 
ская, 4 этаж или меняю на дом, 
АА а квартиру 2-комн. Тел. 
5-35- 


гараж, участок 


ГАРАЖ в ГСК “Эдельвейс”, подвал, 
хорошее состояние, 1000 у.е. 
Тел. 4-19-30. 

ГАРАЖ возле платной стоянки по 
ул. Брестская или обменяю на 
авто “Дуди-80- 100”, “УУ-Пас- 
сат”, 86-87 г.в. Тел. 4-61-08. 

ГАРАЖ в ГСК “Гарнизонный”, на 
“Энке”. Тел. 8-0296-1-496-06. 

ГАРАЖ в ГСК “Гарнизонный”, для 
невысокого микроавтобуса, 
легковой машины, свет, смот- 
ровая яма, сухой подвал, сроч- 
но. Тел. 4-21-58. 

УЧАСТОК земельный, в районе д. 
Чемеры, 0, 18 га, капитальный 
сарай, свет, газ или меняю на 
автомобиль. Тел. 91-5-23. 


авто 


АУДИ В-4, 94-95 г.в., 2,0 к, голубой 
металлик, 1 мес. из ФРГ, хоро- 
шее состояние, одни руки, 4650 
у.е. Тел. 8-0297-26-82-78, 79-3- 
14 (госле 18.00). 

АУДИ-80, “бочка”, 87 г.в., 1,8 Б, 
2200 у.е.; “Киа-Сепфия”, ЭЗ г.в., 
1,6 Б, 2200 у.е.; “МУ-Пассат”, 87 

.В., 1,6 ТД, 850 у.е. Тел. 8-029- 
724-15-78. 

АУДИ-80, 88 г.в., серебристый, 1,8 
к, цена договорная. Тел. 4-42- 
61. 

АУДИ-80, 1,8 Б, 88 г.в., из Герма- 
нии, отличное состояние, 2750 
у.е. Тел. 8-01564-2-33-10. 

АУДИ-80, 88 г.в., 1,8 бензин, спой- 
лер, люк, состояние отличное, 
салон дерево. Тел. 3-21-74, 8- 
0296-35-81-12. 

АУДИ-80, 86 г.в., переходная, 1,6 Д, 
цвет белый, 5-КПП, люк, отлич- 
ная резина, состояние хорошее, 
1450 у.е., торг. Тел. 4-10-72. 

АУДИ-80, 88 г.в., цвет синий ме- 
таллик, 1,8і, диски, спойлер, г/ 
у, люк, музыка, ц/з, 2500 у.е., 
торг. Тел. 2-58-35 (18.00- 
23.00). 

АУДИ-80, 89 г.в., 1,6 ТДі, г/у, люк 2 
положения, музыка, З недели вРБ, 
цена договорная. Тел. 3- 15-07. 

АУДИ-80, 89-90 г.в., 1,8 5, люк, г/ 
у, музыка, сер. металлик, све- 
жая; Рено-Клио, 94-95 г.в., 5 дв., 
музыка, хор. сост, свежая. Тел. 
8-029-751-87-08, 4-66-31. 





РЭКЛАМА 





радам 





10 -я ў поездка 
бесплатно! 
СМ 61-56-056 


Организовываем поездки в 


9б'(001:101011 “р6с1т0; ХИ.12 та. 


АВ Ха 5-0290 до 11.042004 г. МТК РБ 


МИНСК 


на микроавтобусе:. ё 
у ИлИ МягкоМ 28 


автобусе ў)» І 












Я 





ПОСТОЯННО ОРГАНИЗОВЫВАЕМ 


ПОЕЗДКИ 


18 ЗН ЯН най бя 


2 НІ 


т. 250-05, 229.-49, (8029]-6574024 


ПОЕЗДКИ ПО РБ. НАДЕЖНО, КОМФОРТНО, БЕЗОПАСНО 
на автобусах Форд-Гранзит, Мерседес-Спринтер (15 мест] 


ПРЕВРАТИ СВОЮ ПОЕЗДКУ 
ГПІЎТЕШЕСТВИЕ 


АУДИ-80, 92 г.в., бордовый мета- 
лик, 2,0 моно, г/у, ц/з, эл/люк, 
диски, музыка. Неделя из Го- 
ландиий. Тел. 3-14-84, 8-029- 
670-68-17. 

АЎУДИ- 100, 87 г.в., цвет белый, 2,3 
і, г/у, музыка, 2050 у.е., торг. 
Тел. 5-23-36, 8-029-782-54-37. 

АУДИ-100, 10.83 г.в., стальной, 2,0 
Д, г/у, музыка, диски, новая под- 
веска, полный кап. ремонт дви- 
гателя 09.2003 г., 1750 у.е., торг, 
срочно. Тел. 8-029-622-30-78. 

АУДИ- 100, 85 г.в., цвет белый, 1,8 
Б, состояние хорошее, 1650 
у.е., торг при осмотре. Тел. в 
Дятлово 8-01563-30-8-17. 

АУДИ- 100, 86 г.в., 2,2, темно-си- 
ний металлик, отличное состоя- 
ние, климат-контроль, АВС, эл/ 
пакет, литые диский, ц/з, г/у, му- 
зыка, 1900 у.е. торг. Тел. 8- 
01564-455-30. 

АУДИ- 100, 88 г.в., 
карб. Тел. в Зельве 4 
(Сергей). 

АУДИ- 100, 88-89 г.в., белый, 2,01, 
г/у, Ц/3, АБС, люк 2 полож., в от- 
личном состоянии. Тел. 4- 14-53. 

АУДИ-200, 2,2 турбо Б., 84 г.в., 
цвет черный металлик, салон п/ 
кожа, э/стекла, ц/з, АБС, лит. 
диски Н-15, хорошее состояние, 
1450 у.е. Тел. 2-34-46 (в рабо- 
чие дни после 1899). 

БМВ-520 і, 93-94 г.в., черная, г/у, 
ц/з, АВС, люк 2 положения, фар- 
коп, бортовой компьютер. Тел. 
в г. Слониме 4-50-43. 

БМВ-520 в аварийном состоянии, 
1986 г.в. Тел. 4-72-20. 

БМВ-318, 1,8 Б, 81 г.в., на л/дис- 
ках. Тел. 4-28-96. 

БМВ-316, 87 г.в. Тел. 5-25-27, 8- 
029-660-29-60. 

БУСТ-2, 86 г.в., грузовой; прицеп 
к л/а, 1200 кгг.п., тентованный, 
1-осный. Тел. 92-3-44, 8-029- 
639-34-65. 

БУС Т-2, 88 г.в., 1,6 Д, зелёный, 
пассажирский, в хорошем со- 
стоянии, недорого. Тел. 2-48- 
03, 8-029-782-92-88. 

ВАЗ-2101, 80 г.в., 550 у.е. Тел. 5- 
29-72 (после 15.00). 

ВАЗ-2101, 78г.в., капитальный ре- 
монт, цвет голубой, 500 у.е. Тел. 
3-19:87. 

ВАЗ-2101, 75 г.в., красный, кап. 
ремонт двигателя и подвески 
2002 г., хорошее состояние. 
Тел. 98-6-53. 

ВАЗ-2101 на запчасти. Тел. 8- 
01564-33-2-06. 

ВАЗ-21011, 79 г.в., тамно-синий, 
Хорошее состояние, срочно, 
500 у.е., торг. Тел. 2-41-02. 

ВАЗ-21013, 83 г.в., цвет красный. 
Тел. 5-34-70. 


ўдае 


1,8 газ/бензин 
-5Ба4-93 





АККУМУЛЯТОРЫ 


Лац, Ме?51, до 27.03.2007. баран. ГИК. 
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слоним-МИНІСКІ 


автобус МАН (видео) 
6. 


отпр. из 
Слонима 


отар. из 
Минска 
Посадка в удобном для вас месте и 
доставка на такси «Вояж» по городу 
бесплатно. 


Низкие цены 
Справки и запись по тел.: 


0-51, 2-44-44 


ТАХІ 
0-51 


Всегда е вами! 


Одрганизовываем 


пасе зрліаеема 
на а/м “Форд-Транзит” 


ЕЖЕДНЕВНО 


15 мест. 


Принимаем ея 


по перевозке пассажиров по РБ. 
Запись по тел.: 


2-92-18, 
8-0296-78-09-72. 


Лиц, Ме 5-0474, 15.07.02г.-14.07.04г. МТК РБ 


ВАЗ-2105, 1986 г.в., цвет белый, 
обьём двиг. 1300 см”. Тел. 91-5- 
75 


ВАЗ-2106, 90 г.в., отличное со- 
стояние, зелёный металлик, тю- 
нинг, 1600 у.е.; прицепное уст- 
во к “Дуди-100", “Мерседес- 
124”; запчасти к БМВ-324 Д, 
двигатель и КПП. Тел. 4-76-69. 

ВАЗ-2106, 85 г.в., 1,6 л., новый 
двигатель, магнитола, чехлы, 
шторка, сост. хорошее. Тел. 2- 
44-32 (после 1899). 

ВАЗ-21063, цвет бежевый, 1988 
г.в., фаркоп, багажник, в отлич- 
ном состоянии. Тел. 4-22-20. 

ВАЗ-2106, 1979 г.в., хорошее со- 
стояние. Тел. 5- 12-85 (после 1719). 

ВАЗ-21099, 93-94 г.в., 5-КПП, при- 
цепное уст-во. Тел. 4-24-38. 

ЖИГУЛИ 6 модель, 1983 г.в., кап. 
ремонт, отличное состояние. 
Тел. 2-29-97. 

ВОЛЬВО-460, 96 г.в., ТДі, зелёный 
металлик, г/у, ц/з, серворуль. 
Тел. 4-49-46, 8-029-644-49-46. 

ГАЗ-24, 1973 г.в., хор состояние, 
родная краска. Куплю ВАЗ-06. 
Тел. 8-01564-4-02-04 (вечером). 

ИСУДЗУ-Труппер, джип, 86 г.в., 2,2 
ТД, чёрный металлик, дуги, г/У, 
1500 у.е. Тел. 3-21-70 (после 18.00). 

КИА-Сепфия, 94 г.в., серый метал- 
лик, г/У, ц/з, эл. подьёмники, эл. 
зеркала, к/ф, 1 хозяйн, 90 тыс. км 
пробег, 2 дня из Германии; “Хун- 
дай-Лантра”, 9б г.в., цвет “спе- 
лая вишня”, электрика, г/у, ц/з, 
из Германии. Тел. 4-22-28, 8- 
029-641-228, 8-029-647-38-13. 

КИА-Сепфия, Эа г.в., полный эл. 
пакет, г/у, 1,6 і, цвет чёрный, 
пробег 115 тыс. км, 2250 у.е., 
торг уместен. Тел. 5-21-11, 8- 
0296-27-93-08. 

КИА-Сепфия, 97 г.в., цвет “дель- 
фин”, г/у, ц/з, хор. сост., хоро- 
шая музыка; Киа-Сепфия, 9З 
г.В., темно-зелен. мет., 1,6 
бенз., эл/пакет, г/у, ц/з, нов. 
резина, 77 тыс. км., 2250 у.е. 
Тел. 2- 16-53. 

МАЗДА-626, 85 г.в., 2,0і, темно- 
серый, г/у, ц/з, эл/стекла, люк 2 
положения, круйз контроль, 
серворуль, салон велюр, тони- 
ровка, спойлер, хор. состояние, 
1250 у.е., возм. торг. Тел. 91-2- 
35. 

МЕРСЕДЕС-Бенц, грузовой фур- 
гон, переднеприводной, требу- 
ет мелкого ремонта, дёшево. 
Тел. 8-029-782-69- 18. 

МЕРСЕДЕС-Бенц 200 Д, ЭЗ г.в., 
мокрый асфальт, г/у, ц/з, эл/па- 
кет, эл/люк, АБС, сигнализация, 
5800 у.е.; Фольксваген-Поло, 94 
г.в., зеленый, 1,1 Б, 4,5 л. на 100 
КМ., З Дв., 5-КПП, 2100 у.е., торг. 
Тел. 8-029-622-46-04, 8-029- 
782-75-28. 


Г. Барановичи, ул. Кирова, 46, 
АЎ4;:; Ма 47у-01-02 


Оплата за наличный 
И безналичный расчет. 
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МОСКВИЧ-412, 90 г.в., на запча- 
сти. Тел. 4-78-11 (после 17.09), 
ул. Звёздная, д.20, кв.207. 

МОСКВИЧ-2140, 82 г.в., после 
кап. ремонта; мотоцикл МТ-10, 
можно по запчастям. Тел. З3-15- 
05. 

МОСКВИЧ-2140, в хорошем со- 
стоянийи; тент зиловский, бре- 
зентовый новый. Тел. 2-24-71. 

НИССАН-Микра, 92-93 г.в., 1,0 Б, 
цвет белый, 4,5 л на 100 км, хо- 
рошее состояние, 1700 у.е., 
торг. Тел. 2-52-81. 

НИССАН-САанни, 87 г.в., чёрный, 
отличное состояние, З-дв., 1,6, 
16У, 1 год вРБ, г/у, 1400 у.е. Тел. 
4-63-29. 

НИССАН-Санни, 89 г.в., 1,7 Д, В- 
11, голубой. Тел. 5-12-12. 

ОПЕЛЬ-Аскона, 85 г.в., седан, 1,6 
Д, 600 у.е., без торга. Тел. в Сло- 
ниме 8-029-655-82-33 (влюбое 
время). 

ОПЕЛЬ-Аскона, 83 г.в., Б, У16, 750 
у.е., торг. Тел. 3-05-19. 

ОПЕЛЬ-Астра, 1,7 ТДи, 94 г.в., бе- 
лый, универсал, АБС, АБР, г/у, 
люк, ц/з, 1 нед. из Германии, 
3400 у.е. Тел. 4-22-13. 

ОПЕЛЬ-Вектра, 92 г.в., 1,6, тём- 
но-синий, люк, кор. фар, г/у, ве- 
люр, не бит, не крашен, срочно. 
Тел. 73-4-08. 

ОПЕЛЬ-Вектра, 91 г.в, 1,6 Б, моно, 
седан, серый, г/у, люк 2 положе- 
ния, кор. фар, велюровый са- 
лон. Тел. 4-12-86. 

ОПЕЛЬ-Кадет, красный, 1,3 Б, 85- 
86 г.в., в хорошем состоянии. 
Тел. в Зельве 2-23-54. 

ОПЕЛЬ-Кадет, 90-91 г.в., черный, 
1.4 моно, корректор фар и скта- 
на, люк 2 положения. Хундай- 
Лантра, 95-96 г.в., 1.5 і, свежая, 
Тел. 78-4-98. 

ПЕЖО-405, 92 г.в., универсал, 1,6 
бензин, бл/100 км. 2150 у.е., 
торг уместен; з/ч к Фольксва- 
ген-гольф, двигатель 1,3 бен- 
зин, стартер, КПП, генератор. 
Тел. 8-01564-2-21-59 (после. 
1999, Толя). : 

РЕНО-19, 94 г.в., хэтчбек, цвет 
бордо, эл. стёкла, эл. зеркала, 
эл. люк, эл. кор. фар, ц/з, г/У, 
серворуль, салон велюр, му- 
зыка, титановые диски, отлич- 
ное состояние, З дня из Гер- 
мании. Тел. З- 24- 30, 8-029-78- 
27-123 

СААБ- 9000 С5Е, 2,3 турбо, 1992 
г.в., все опций, темно-зеленый 
перламутр, один хозяйн, со- 
стояние отличное. Тел. 8-0296- 
25-09-61. 

СЕАТ-Толедо, 1994 г.в., цвет “бу- 
тылка", из Германии, АВС, ц/з, 
г/у, люк, салон велюр, 5-КПП, 
1,8 бензин. Тел. 8-029-662-99- 
85, 8-029-667-84-80. 

СЕАТ-Толедо, 92г.в., красный, 2,0 
і, Г/У, Ц/3, люк 2 полож., эл. зер- 
кала, эл. стёкла, АБС, салон ве- 
люр, недавно из Германии, цена 
договорная. Тел. 4-14-45, 8- 
0296-73-63-25. 

СЕАТ-Толедо, 9З г.в., чёрный ме- 
таллик, рекаро, люк, спойлера, 
10 мес. в РБ. Тел. 2-27-19, 8- 
029-782-90-66. 

СЕАТ-Толедо, 1,9 Д, 1992г. в., не- 
дорого. Тел. 8-01563-30-7- 
81(после 1899). 

СУДЗУКИ-Свифт, 9О г.в., 1,6 Б, не- 
давно из Германийи, 1600 у.е.; 
“Ниссан-Блюберд”, 89 г.в., 2,0 
Д, цена договорная. Тел. 5-12- 
Б7, 5-17-51. 

ТОЙОТА-Королла, ВА г.в., цвет бе- 
лый, 1,3, хорошеве состояние, 
1000 у.е. Тел. 3-22-68. 


ДЕШЕВЛЕ ЗАМЕНИТЬ ЧЕМ РЕМОНТИРОВАТЬ 
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ТРАКТОР ЮМЗ-бА, есть вал, 1100 
у.е. Тел. 8-01563-38-5-61, 8- 
029-772-69-58. 

ТРАКТОР МТЗ-82 УК. Выпуск из 
кап. ремонта 12.2003г. 1 год 
гарантии или меняю на автомо- 
биль. Рассмотрю любые вари- 
анты. Тел. 2-33-55. 

ФИАТ-Дукато, 1988 г.в., 2,5 ди- 
зель, грузовой. Тел. 4-68-39, 8- 
0296-24-19-51. 

ФОРД-Мондео, 95 г.в., 2.0 і, 
ДОНС, универсал, темно-синий, 
Г/у, ц/з,АВС, подогрев сид., 
серво-руль, 2 ПБ, велюр, э/з, 
цена договорная. Тел. 8-029- 
782-54-53. 

ФОРД-Мондео, 93-94 г.в., 2 по- 
душки, г/у, ц/з, АБС, 1 хозяйн, из 
Германии, хэтчбек, белый, серв. 
книга, 2750 у.е., торг. Тел. 8- 
029-662-03-65. 

ФОРД-Мондео, ЭЗ г.в., 1,6 Б, хэт- 
чбек, серебристый металлик, ц/ 
з, с/п, эл. п/с, эл. люк, АБС, г/у, 
подушки безопасности, копия 
брифа, 3000 у.е. Тел. 2-03-16 
(18.00-22.00). 

ФОРД-Скорпио, 86 г.в., “спелая 
вишня”, 2,0 к, ц/з, АБС, серво- 
руль, люк, отличное состояние, 
1200 у.е. Тел. 8-029-622- 18-08, 
4-72-22. 

ФОРД-Сьерра, ЭОг.в., 1,8 ТД, уни- 
версал, ц Г/У, люк, дуги, кор. 
фар, 1150 у.е.; “Мазда- 323”, 90 
г.в., І, Б, хэтчбек, ц/з, сигнали- 
зация “Кенвуд”, 1200 у.е., торг, 
возможен обмен. Тел. 2-95-58. 

ФОРД-Сьерра, 89г.в., седан, 1:8К, 
в хор. сост., 1450 у.е.; Фольксва- 
ген-Пассат Б-4, эк. 96 г., седан, 
свежий, 4550 у.е. Тел. 5- 12-91. 

ФОРД-Сьерра, 87 г.в., 2.0 Б., 5- 
КПП, люк, фаркоп, сигнализа- 
ЦИЯ, хорошее состояние, цена 
договорная. Тел, 4-44-04. 

ФОРД-Транзит, 91 (94) г.в., корот- 
кий, низкий, красный, 3500 у.е.; 
“Рено-Меган”, 96 г.в., бордо 
металлик, отличное состояние, 
4000 у.е. Тел. 5-36-09, 8-0296- 
777-399, ул. Трудовая, д.10, 
кв.1. 

ФОРД-Транзит, 1993 г.в., 2,5 Д, 
короткий, низкий, пассажир- 
ский 8-1. Тел. 90-4-01. 

ФОРД-Транзит, 9О г.в., 2,5 дизель, 
цвет синий, короткий, низкий, 
3800 у.е. Тел. 4- 19-54. 

ФОРД-Транзит, 89 г.в., 2,5 Д, ко- 
роткий, низкий, грузовой. Тел. 
8-029-62-2-66-45. 

ФОРД-Транзит БУС, 1987 г.в., газ- 
бензин (голландская уст.), са- 
лон легковой, отличное состоя- 
ние, 2700 у.е. торг. Тел. 4-50-02. 

ФОРД-Фиеста, 94-95 г.в., темно- 
зеленый металлик, 1,3 моно, г/ 
у, эл/кор. фар, велюр, зимняя 
резина, недавно из Германии, 
2250 у.е. Тел. 5- 14-65. 

ФОРД-Фиеста, 09.94 г.в., ярко- 
красный, 1,1, З-дв., Э-КПП, к/ф, 
т/о, зимняя резина, 1,5 месяца 
из Германии, под. без., отлич- 
ное состояние, 1750 у.е., торг; 
“МУ-Пассат”, 94 г.в., экс. 95, се- 
ребристый металлик, 1,8, г/у, ц/ 
з, велюр, эл. пакет, универсал, 
свежая, литые диски, возможен 
обмен, 4800 у.е., торг. Тел. 4- 
65-89, 8-029-657-23-95. 

ФОРД-Фиеста, ЭЗ г.в., красный, З- 
дв., Э-КПП, 1,1 Б, 5 мес. из Гер- 
мании, возможно под кредит в 
банке. Тел. 2-24-80. 

ФОРД-Фиеста, ЭЗ г.в., 1,1 Б., цвет 
зелено-серый металлик, велюр, 
люк, кор. фар, 5-дв., З мес. из 
Германии. Цена 2200 у.е. Тел. 2- 
55-94. 

ФОРД-Фиеста, 93-94 г.в., 1,1 
моно, цвет темно-синий, в хоро- 
шем состоянии. Тел. 4-63-02. 

ФОРД-Эскорт, 88 г.в., кузов уни- 
версал. Тел. 2-95-67 (после 
19.00). 

ХУНДАЙ-Лантра, конец 92 г.в., 
цвет зелёный металлик, полный 
эл. пакет, 1850 у.е., без торга. 
Тел. 3-13-48. 
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проводят розыгрыш 18 бесплатных псездок по г. Слониму 


Только с З декабря по 5 января 2004г. : 
будет спределено пять счастливых пассажиров ': 
1-ый счастливчик станет обладателем 6 бесплатных поездок, ў 


Раднотакя ««(тАДКО»» 


2-ой - Э бесплатных поездок, 
4 бесплатных поездок, 
2. бесплатных поездок, 


о 
-- 1 бесплатной поездкаи. 
ай, участником акции может любой 
житель г. Слонима, достигший 16 лет. 
Для этого необходимо заполнить пред- 
ложенный ниже купон и выслать по адре- 
су: г. Слоним, ул. Комсомольская, 8, с 
пометкой «Стань счастливчиком» или 


8іе упусти бозмможность 
“стать счастлибчико м! 


ХУНДАЙ-Лантра, 92 г.в., і, г/у, сер- 
воруль, кор. фар, полный эл. па- 
кет, водних руках, из Берлина 1 
год, цвет серебристый перла- 
мутр, 1950 у.е., торг уместен. 
Тел. 3-19-87. 

ХУНДАЙ-Лантра, 95-96 г.в., синий 
перламутр, 1,5 і, эл/пакет, му- 
зыка, 2950 у.е., из Германии. 
Опель-Кадет, 1,4 моно, 91 г.в., 
1550 у.е. Тел. 8-01564-33-4-73. 

ХУНДАИ-Пони, 92 г.в., 1,3 Б., цвет 
серый металлик, в хорошем со- 
стояний. Срочно. 1750 у.е., торг. 
Тел. 8-01563-26-1-43 (после 179). 

ММУ-Гольф, 84 г.в., красный, 1,6 Д, 
5-дв., люк, 1300 у.е., торг. Тел. 
96-7-60 (17.00-18.00). 

ММУ-Пассат, 86 г.в., “мокрый ас- 
фальт”, 1,8 Б, люк 2 полож., 5- 
КПП или сдам в аренду. Тел. 8- 
029-620-54-24. 

ММІ-Пассат, универсал, 86 г.в., 1,6 
Б, цена договорная; “УУ-Джет- 
та”, 1,6 Б, по запчастям. Тел. 2- 
21-72. 

ММІ-Пассат В-3, 89-90 г.в., белый, 
1,8 моно, седан, отличнесе со- 
стояние, цена договорная. Тел. 
4-48-43 (после 18.00). 

ММ-В-3, 89 г.в., морская волна, 1,8 
бензин, ц/з, люк 2 положения, 
сигнализация, вхорошем состоя- 
ний 2600 у.е., торг. Тел. 5- 13-33. 

МУУ-Пассат, хэтчбек, 84 г.в., 1,6 Б, 
бежевый, в отличном состоя- 
ний. Тел. 2-06-83. 

УММ/-Пассат В-3, 90 г.в., 1,8 моно, 
чёрный металлик, идеальное 
состояние, 6 мес. в РБ; “Дуди- 
80”, 86 г.в., 1,8 к, люк, фаркоп, 
сигнализация, цена договор- 
ная. Тел. 75-3-79. 

ММ-Пассат В-4, 94 г.в., 1,9ТДі, цвет 
васильковый металлик, 2 подуш- 
ки безопасности, г/у, э/л, литые 
диски, универсал, отл. состоя- 
ние, шторка, дуги, недавно из 
Германии. Тел. 5- 16-55, 8-0296- 
64-7 1-84, 8-0296-43-20-94. 


мото-вело 


МОПЕД “Карпаты”. Тел. 8-01515- 
25-3-76 (после 15.00). 


запчасти 


АУДИ-100; ВАЗ-2101; “УУУ-Пас- 
сат”; “Опель-Аскона”; “Форд- 
Сьерра”". Тел. 8-029-642-93-99. 

БМВ-520, 524 ТД, 86 г.в.; “Форд- 
Эскорт”, 1,3 Б, 83 г.в.; “Мерсе- 
дес-123”, 200 Д, 300 Д, 240 Д; 
прицеп к л/а, г.п. 1200 кг, тент. 
Тел. 8-029-639-34-65, 92-3-44. 

ВАЗ-21011, по запчастям, есть 
- все, кроме кузова. Тел. 5-г2-72 
(18.00-23.00). 

ВИБАСТА. Тел. 2-14-52. 

НАСОС топливный на Т-2, 1,7 Д, 
турбину, радиатор новый, но- 
вый выжимной цилиндр, резину 
5 шт., литые диски, ориг “У и 
т.д. Тел. 2-03-16 (18.00-22.00). 

НИССАН-Санни, 1,7 дизель, по 
запчастям, имеется прицепное; 
сцепление к Т-40 б/у. Тел. 3-14- 
79 (после 1799). 

ПОДОГРЕВАТЕЛИ предпусковой 
и проточный, дизельного топли- 
ва. Тел. 8-029-61-2-18-86. 

РЕЗИНУ: 195/60 815, 4шт.; 225/60 
В15, 2 шт.;, 185/65 В15, 4 шт.; 
165/70 В13, 2 шт. Тел. 2-90-96. 

РЕЗИНУ б/у, В13, 14, 15; 4-КППот 
“дуди-80”, Б, б/у, всё из Герма- 
ний. Тел. 4-60-65 (после 17.00). 


бытовую технику 


АВТОМАГНИТОЛУ СО, видесомаг- 
нитофон, СО-приставку, муз. 
центр, радиотелефон офисный, 
все б/у. Тел. 4-27-27, 8-029- 
783-16-47. 

АВТОМАГНИТОЛУ б/у, бумбокс 
б/у, СО-проигрыватель, б/у. 
Тел. 4-22-61. 

БУМБОКС раечосо, АСЮ-510м, ан- 
тишок, жидкий дисплей, новый, 
7 мес. гарантии, недорого, 
срочно. Тел. 94-3-20. 
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СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ 


новые: іб, Іпаезі!, Агізюп 


гарантия до З-х лет. Доставка по 
городу и району бесплатно. Форма 
оплаты любая. 
Тел. 2-15-30, 4-73-56. 
Лиц.МеЗО, от 30.11.99 до 30.11.04, СГИК 





ВИДЕОМАГНИТОФОН, пылесос, 
ЮУР-плеер с караоке, печь С8Ч, 
электрокоса. Тел. 4- 15-93. 

КОМПЛЕКТ спутникового ТВ, но- 
вый, цифровой (русскоязычные 
каналы), установка. Тел. 2-34- 
52, 8-029-679-79-15. 

МАШИНУ стиральную “Ока-8”, 
2000 г.в., 80 у.е. Тел. 4-21-15. 

МАШИНУ стиральную, вотличном 
состоянии, центрифуга, дёше- 
во. Тел. 5-41-33. 

МАШИНУ стиральную автомат, 
2000 г.в.; СВЧ-печь; монитор 
17", б/у, производства Герма- 
ний. Тел. 2-07-54. 

МАШИНУ стиральную “Алеся”, б/ 
у; телевизор “Горизонт” 61 ТЦ- 
416, б/у. Тел. 5-17-90. 

МАШИНУ стиральную автомат; га- 
зовую плиту, все б/у, внормаль- 
ном состоянии. Тел. 8-029-645- 
62-27, 4-20-37. 

МАШИНУ стиральную автомат, 
печь СВЧ, пылесос. Все б/у, из 
Германии. Тел. 3-27-72. 

МОРОЗИЛЬНУЮ камеру “Минск”; 
холодильник “Минск”, в отлич- 
ном состоянии, недорого. Тел. 
8-01563-30-7-81 (после 18.00). 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ центр, новый, 
пр-во Германия (пульт, диск, 
радио, 2-кассетный). 80 у.е 
Тел. 5-41-51 (с 189г до 2299). 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ центр батэцпа и 
Аіма; виыдеокамеру Нііаспі; циф- 
ровой фотоаппарат Мікоп. Все 
практически новое, в идиаль- 
ном состоянии. Тел. 4-17-06 
(после 1899) или 8-0296-75-95- 
10. 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ центр, новый, 
пр-во Германии - 175 т.р.; теле- 
визор Збсм новый - 240 т.р. Тел. 
5-41-51 (1899-2299). 

ПРИСТАВКУ игровую “Бопу Ріау 
5(айоп” новую 105 у.е.; Телеви- 
зор 37 см по диагонали, б/у, им- 
портный. Тел. 4-16-44., 8-029- 
782-60-64. 

ПЫЛЕСОС “Эялко”", моц. 3000 Вт, 
новый, 50 Уу.е.; телевизор 
“Дэу”, 55 см по диаг., новый, 
165 у.е. Тел. 2-10-01, 8-029- 
623-27-57. 

РАДИОТЕЛЕФОН 5Зепао, подза- 
рядное, чехол и т.д., 150 у.е., 
торг. Тел. 5-15-71. 

РАДИОТЕЛЕФОН “Харвест-НТ- 
4Б”", вхорошем состоянии, ра- 
диус 25-30 км, 135 у.е. Тел. 4- 
18-82. 

РАДИОТЕЛЕФОН “Рапасопіс”, 
300 м, подсветка клавиатуры, 10 
номеров памяти, поиск трубки и 
др., 43 у.е.; “Дженерал Элек- 
трик”, 900 мГц, многофункцио- 
нальный, 30 у.е., все новое, га- 
рантия 12 месяцев; приставка 
АОН, разл. функции, 10 у.е. Тел. 
8-029-665-81-57. 

РАДИОТЕЛЕФОН "“5епао 259 ре- 
Іцчх” полный комплект, радиоте- 
лефон “Бепао 358-11", полифо- 
ния, 2 трубки. Тел. 4-29-86. Сис- 
тему спутникового ТВ, цифро- 
вая; р/телефон “Харвест-787”, 
комплект. Тел. 2-13-76. 

СПУТНИКОВЫЙ (цифровой) тю- 
нер “Нитах”, новый. Тел. 4-24- 
29 


СПУТНИКОВУЮ систему на рус- 
скоязычные каналы. Тел. 8-029- 
723-00-02 (круглосуточно). 

ТЕЛЕВИЗОР “Витязь”, б/у. Тел. 8- 
029-78-31-128. 

ТЕЛЕВИЗОР автомобильный, но- 
вый, цена договорная. Тел. 2- 
45-57. 

ТЕЛЕВИЗОР цветной іб, новый, 
плоский экран, стерео, п/у, тет- 
рис и т.д. Тел. 2-30-22. 
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ТЕЛЕВИЗОР “Горизонт-520”, д. 51 
см, б/у; телевизор “Шилялис”, 
д. 32 см, б/у, нужен ремонт или 
на запчасти. Тел. 4- 13-68 

ТЕЛЕВИЗОР “Юаемоо”", новый. 
Тел. 3-22-44. 

ТЕЛЕВИЗОР импортный “ВЕТ” с 
пультом; видеомагнитофон 
“Огіоп”; пульт универсальный 10 
в 1, новый. Тел. 3-15-05. 

ТЕЛЕВИЗОР “Горизонт" цветного 
изображения, б/у вхорошем со- 
стояний. Тел. 96-2-61. 

ТЕЛЕВИЗОР, стиральную маши- 
ну, вядеомагнитофон, микро- 
волновую печь, магнитофон, ко- 
лонки, 5ЭТУ-тюнер (аналоговый), 
телефон С5М, машинку для 
стрижки волос, электрокамин, 
СО-пройгрыватель. Тел. 4-53- 
46, 8-0296-27-21-22. 

ТЕЛЕВИЗОР Витязь “Викинг”, ЦТ 
55, ДУ, в хорошем состоянии. 
100 у.е. Тел. 4-62-66. 

ТЕЛЕВИЗОРЫ 67-70 по диагона- 
ли, виядеомагнитофоны, все б/У, 
из Германии. Тел. 2-57-64, 8- 
029-782-69-30. 

ТЕЛЕВИЗОРЫ: “Орион”, 68 диаго- 
наль, “Горизонт-5 18”, 54 диаго- 
наль, “Грюндиг”, 37 см; видео- 
магнитофоны 5атэцпа, Сгоўп; 
автомагнитолу, всё б/у. Тел. 5; 
32-91 (после 18.00). 

ТЕЛЕФОНЫ сАОН “Русь-27 ПРО”, 
новые, гарантия 1 год. Тел. 5- 
25-98. 

ТЕЛЕФОН мобильный Мокіа-2100 
новый, кожаный чехол. Тел. 5- 
29-13. 

ТЕЛЕФОН 5іетеп5 А-55, новый, 
80 у.е. Тел. 2-99-95. 

ТЕЛЕФОН 5адет-3022, 60 у.е.; 
бЗатэцпа-82105, 90 у.е. Тел. 8- 
0296-77-17-96. 

ТЕЛЕФОН сотовый 5іетепэ МТ- 
50, б/у 1,5 мес., идеальное со- 
стояние. Тел. 8-029-677-90-65. 

ТЕЛЕФОН сотовый 5ітепэ5 А-50, 
батэ5цпа В-10, Мокіа 3310. Тел. 
4-45-97, 8-0296-70-93-20. 

ТЕЛЕФОН Моіогоіа С-330, б/у З 
месяца, полифония, трехцвет- 
ный экран. Тел. 2-47-85, 8-029- 
782-82-19. 

ТЕЛЕФОНЫ мобильные, б/у, под- 
зарядки, аккумуляторы, а также 
любой телефон под заказ; куп- 
лю нейсправные мобильные те- 
лефоны. Тел. 4-20-44 (Валера). 

ТЕЛЕФОНЫ сотовые: Мицубисси 
М-320, Сименс А-50, Самсунг 
Р210, новые, дешево. Тел. 8- 
0296-70-69-97, 8-0297-82-81- 
48. 

ХОЛОДИЛЬНИК малогабаритный 
“Морозко”, стиральную машину 
“Аурика”, швейную машину “По- 
дольск”, счетчики учета воды, 
газовую колонку. Тел. 4-46-94. 

ХОЛОДИЛЬНИК комбинирован- 
ный “Атлант”, З года, вотличном 
состоянии; телевизор “Шарп”, 
52 см, б/у, б лет. Тел. 4-71-45. 


компьютеры 





лаце оў Л ТЗ. Аб 303 (М, 


Новые ббеременнне 


ОЧЕНЬ 9“ 


любой конфигурации 
Тел. 4-60-50, 4-66-50, ул. Шоссейная, 18. 
Лиц.Ме 220, до 26.12.2007г. СГИК 


КОМПЬЮТЕРЫ, КОМПЛЕКТУЮІЦИЕ, 
ПРИНТЕРЫ, СКАНЕРЫ, 
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 


Гарантия до З лет 


Листрибысоторы 
НР, Гехтаік, Іпіе! 
Официальный дилер )МЧС 
КОМПЬЮТЕРЫ ПОД ЗА! 
Тел. 8-017-201-19-91, 
8-029-521-05-81, 8-029-77-44-55-8 


КОМПЬЮТЕР Сеіегоп-300, 96 МЫ, 
10 бЬ НОЮ СО 40Ох, АбР уі4ео 8 
МЫ, монитор 14”, мышь, клавиа- 
тура, встроенная звуковая кар- 
та, колонки. Тел. 4-23-45. 

КОМПЬЮТЕР Сеіегоп 400 МН, 
НОО 10 бЬ, ВАМ 128 МЫ, мони- 
тор 15”, клавиатура, мыіць, ко- 
лонки. Идеальный подарок к но- 
вому году. Тел. 4-48-13. 

КОМПЬЮТЕР Аіпісоп 2000/256 
ОЮбВ/СЕ 440 ОрВ ба/НОр 40 вЬ/ 
17" ВОР/ колонки/ тоает. Тел. 
2-34-52, 8-029-673-99-48. 
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КОМПЬЮТЕР АМ К 6 (І1)-450 
МГц, НОЮ-20Г6, видео 8 Мб, СЮ- 
ВОМ-50ОХ, звук, мышь, колонки, 
клавиатура, монитор 15, цена 
договорная. Тел. 3-10-56. 

МОНИТОРЫ 5атігоп 76 ВОЕ но- 
вый, З года гарантия, плоский зк- 
ран, 10096 заіцита, 100 Гц, цена 
заводская. Тел. 5-18-42, 8-029- 
667-37-84. 


мебель 


ДИВАН-кровать “Цезарь”, новый, 
гобелен в сине-серых тонах, с 
двумя мягкими встроенными 
тумбами (220х195), 185 у.е. Тел. 
5-44-8а4 (1890-2299); уголок мяг- 
кий, диван 7-2 кресла 2 пуфика, 
коричневый гобелен, высокие 
спинки, очень хорошее состоя- 
ние. 180 у.е. Тел. 5-21-49. 

КОМОД:; сервант; шкаф З-створ- 
чатый; диван; буфет; 2 настен- 
ных зеркала. Тел. 4-70-60 (по- 
сле 15.00). 

КОМПЛЕКТ: кухонный стол и 4 та- 
буретки(комплект новый, из 
массива). Тел. 2-90-69, 5-41-96. 

КРОВАТЬ детскую 2-ярусную; кро- 
вать 1,5-спальную, б/у, в хоро- 
шем состоянии. Тел. 96-2-61. 

КРОВАТЬ односпальную, б/у; полу- 
торную тахту, б/у; гродненскую 
стенку, б/у; буфет кухонный, од- 
нодверный, б/у. Тел. 4-50-02. 

КРОВАТАИ 1,5 (2 шт.) б/у, стол раз- 
движной, срочно, дёшево. Тел. 
4-79-56. 

СЕКЦИЮ “Татьяна”, импортную, 
дл.З.6м, б/у; трельяж от спаль- 
ни “Цара”, новый, в упаковке, 
іра т.р. Тел. 2-52-25 (18.00- 
23.00). 

СПАЛЬНЮ “Цара”, б/у, вхорошем 
состоянии. Тел. 4-53-39, 8- 
0296-453-39-4. , 

СПАЛЬНЮ “Исса”, новую, в упа- 
ковке. Срочно. Цена договор-' 
ная. Тел. 2-95-28, 2-27-00. 

СТЕНКУ “Полесье”, неполирован- 
ную; стол кухонный с табурета- 
ми; 2 полумягких стула; кровать 
1,5-спальную. Тел. 5-29-29, 8- 
0296-613-11-63. 

СТОЛ-тумбу кухонную, недорого. 
Тел. 4-24-57. 

СТОЛ письменный, 1-тумбовый, б/ 
у. Тел. 4-19-45 (после 15.00). 











зад т І 6 ЕЮ 
ПАЛАЕ АГ ЕА б» І 
качественный ремонт с гарантией. 
Ул. Советская, 8. 
Тел. 2-15-30 






Достагка бесплатная. 
Тел. а 4-54-08. 








хеледильников 
тел. 5-39-04, 8-0296-22-49-88 


стиральных машин- 
автоматов тел. 4-64-92. 
алатысввганыа сБЕВЫЫ 















Достагка бесалатная 


5-13-45, 8-029-78-303-78 


“Свид, Ме590087 160, от 10.09.03 г., СРИК 


ПЕРЕВОЗКА ПАССАЖИРОВ 


микроавтобусом по городу и району 
Доступные цены. Форма оплаты любая. 


Тел. 9-0297707641, 4-24-30. 


Лыц. Ме 021573, 26.06.2002г.-25.06.2001г. МТК РБ 


Я 


и установка стиральных машин-автоматов е 


Тея. 8-0296-241 103, 4-77-68, 2-17-802 





Ф Інтэрнэт-версія: Катипікаі.ога 2017 


Ф РОР: КатипіКаў.ога 2017 


20 


РЭКЛАМА 


Ф Інтэрнэт-версія: Катипікаі.ога 2017 


Гі 
Слонімская 


11 -- 17 снежня 2003г. Ме50 (340) 








В октябре прошлого года я пролежал в 
городской больнице 23 дня с диагнозом 
“инфаркт миокарда". После приступы по- 
вторялись, и в этом году мне пришлось уже 
дважды лечиться в больнице в отделений 
кардиологии. При этом хотелось бы отме- 
тить, что медицинское обслуживание, не- 
смотря на скудное обеспечение медика- 
ментами, налажено хорошо. Высококвали- 
фицированно работают такие медсестры, 
как Л. В. Клыбик, Ж. В. Крупник, И. П. Усо- 
вич, С. К. Скаскевич, а также процедурная 
медсестра Л. Н. Артошкевич. 

Можно сказать, мне повезло, потому 
что оба раза моим лечаіцим врачом была 
С. Г. Лобеева. Этот врач обладает заме- 
чательными качествами: чуткая и внима- 
тельная к пациентам, высококвалифици- 
рованна -- прямо скажем, врач от бога. 

Также хорошо выполняют свой обязан- 
ности санитарки, и особенно Н. В. Лях -- 
старательный и добросовестный работник. 
В кардиологическом отделений постоян- 
но наблюдаются чистота и порядок. 

По слаженной работе медицинского и 
абслуживаюцего персонала чувствуется 
высокая требовательность со стороны за- 
ведуюцего отделением П. П. Кемежука. 

В заключение хочется сказать: спасибо 
вам, люди в белых халатах, крепкого вам 
здоровья, благополучия и дальнейших ус- 
пехов в вашем рысай но почетном и 
всем нам нужном тр 

Василий увныня СОРОКИН, 
ветеран войны, труда и вооруженных 
сил, полковник в отставке. 


Ф ее е е е е е е е е е е е з е е е е е е е з з е е е е е е з е е е е е з г е? е е е е е е е е е 
Фе ее ееееееееееое9от?еее9е?9еее9еет9е7т2гзеее9эо 999 9зе ее ее 


УГОЛОК мягкий или диван-кро- 

вать отдельно, дёшево. Тел. 5- 
-57. 

УГОЛОК мягкий “Скарлет”, 2002 
г.в., диван г кресла, состояние 
хорошее, в коричневых тонах. 
Тел. 5-27-94. 

УГОЛОК мягкий, З - 2“ 1, не- 
много б/у, состояние отлич- 
ное, отделка деревом, в серо- 
бежевых тонах; диванчик 2- 
местный, раскладывается 


вперед; 2 кушетки с яшциками 
Вля белья. Тел. 8-029-625-09- 





УГОЛОК кухонный мягкий (2 
шт.), один новый, секцию 
“Ипуть”, спальню “ІШара”, все 
б/у в хорошем состойнии, 
цена договорная. Тел. 5-32- 
18. 

ШКАФ З-дверный, б/у; кровать 
полутороспальную (2 шт.), б/У, 
в отличном состоянии, недоро- 
го. Тел. 8-01563-30-7-81 (после 
1899). 


ШКАФЧИКИ навесные кухонные, 
б/у, в отличном состоянии; ди- 
Ва ННАЙ угловой. Тел. 5- 
23-40. 


муз. инструменты 


АККОРДЕОН “Аккорд” 3/4. Тел. 4- 
60-87. 

ПИАНИНО “Беларусь”. Тел. 2-13- 
85 (после 169). 

ПИАНИНО, цвет черный, срочно, 
недорого. Тел. 4-21-14 (с 1699 до 
2199). 


ЭЛЕКТРОГИТАРУ “баіахі5”, тем- 
но-синего цвета, в хорошем со- 
стоянии, 45 у.е. Тел. 5-15-32 
(после 1799). 

ЯМАХА РЭ5В-410, 200 у.е. Тел. в 
амтлова 26-3-99, 2-60-02, 22-1- 


одежду 

ПАЛЬТО деми, немного б/у, 80 
т.р.; пальто женское кожаное, б/ 
У, р. 46-48, 70 т.р., торг. Тел. 4- 
54-53. 


животных 

ЛОШАДЬ, 2,6 года, обученную. 
Деревня Малые Шиловичи, 
улица Садовая, 39 (в любое 
время). 

ЫСьЯ ЕР карликовый. Тел. 2-04- 


аа ааацаМАСКа овчарки. Тел. 4- 


ШЕНКА среднеазиатской овчар- 
ки, девочка, 2 месяца, родите- 
ли родословные, 35 у.е. Тел. 2- 
17-42. 


стройматериалы 
БЛОКИ газосиликатные. Тел. 4- 
18-36. 


КАМЕНЬ, шифер с доставкой. Тел. 
4-14-68 (до 189). 


разное 


АППАРАТ виброакустического 
воздействия “Витафон”, стой- 
сўдатекую: дешево. Тел. 75-1- 


ВАННУ, недорого, 170 см, сталь. 
Тел,. 2-24-75. 

ВАННЫ чугунные, 1,5; 1,7, достав- 
лю бесплатно. Тел. 8-0163-42- 
25-74 (до 1899), 8-0163-40-83-32 
(после 189). 
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ЗАРЯДНОЕ 12 В; пускозарядное 
180А; 1-фазную сварку, возмо- 
жен обмен. Тел. 4-69-73, ул. Ту- 
таринова, д.11 (Леонид Ивано- 
вич). 

КОЛЯСКУ детскую “джип”, б/у, в 
хорошем состоянии. Тел. 4-14- 
БЗ. 

КОТЕЛ отопительный, чугунный; 
электроплиту 2-конф.; каток 
гладильный. Тел. 2-45-40. 

КРЕСЛО детское, автомобильное 
20 у.е.; коляску-двойку, 20 у.е.; 
ходунки, 10 у.е., все из Герма- 
ний. ул. Заречная, 34 (Тивинши- 
на). 

ЛЮСТРУ новую, красивую, недо- 
рого. Тел. 2-42-58. 

НАСОС системы отопления, пр-во 
Германия, новый, быстрый и 
равномерный обогрев помецце- 
ния, экономия газа 2096. Тел. 2- 
06-37, 8-029-67-2-06-37. 

ОБОГРЕВАТЕЛЬ газовый, комби- 
нированный. Тел. 8-029-64-64- 
826. 


СТАНОК настольный деревообра- 
батываюций УБДН-5М, новый, 
8 операций, 170 у.е. Тел. 2-20- 
41. 


СТАНОК сверлильный, рижский, 
настольный; станок токарный по 
дереву, самодельный. Тел. 4- 
42-80. 

СТАНОК новый, деревообрабаты- 
ваюцций, многооперационный, 5 
тыс об./мин. Обогреватель 
“Чудо-печь” для обогрева жил. 
помецений, гаражей, теплиц, 
палаток. Обогрев 50 мг. 8-0232- 
785-201, 8-0232-589-847. 

ЧЕКИ “Жильё”. Тел. 3-27-01 (после 
18.00), 8-0296-39-85-65. 





недвижимость 


ДОМ небольшой с удобствами или 
сниму с последуюіцим выкупом. 
Тел. 8-0297-82-82-57. 

КВАРТИРУ 1-комн., Альбертин не 
предлагать. Тел. 2-96-64 (после 
17.00, Саша). 

КВАРТИРУ 2-комн. по ул. Довато- 
ра, Ф. Скорины, пр-ту Незави- 
симости. Тел. 98-3-94. 

КВАРТИРУ З-комн. на Энке (1-4 
этаж). Тел. 4-24-36. 

КВАРТИРУ 4-комн. на Энке, 1 и 5 
арак не предлагать. Тел. 4-22- 


авто 


АВТО, можно с дефектами кузова, 
для себя, не старше 86 г.в., до 
1000 у.е., желательно иномарку. 
Тел.5- 14- 78. 

АУДИ, “УУУ”, “Форд” или ВАЗ, не 
старше 86 г.в., можно нейсправ- 
ный, дефектный. Тел. в Чемерах 

ВАЗИили а ававі, аварийную, не- 
ВПраЙню: Тел. 8-029-722-16- 


ДОКУМЕНТЫ на автомашину ГАЗ- 
53. Тел. 4-65-46. 

ЗАЗ-96б8М, в хорошем состоянии, 
на ходу. Тел. 94-6-42 (17.00- 
18.00). 

ИНОМАРКУ или нейсправную, 
аварийную, с другими дефекта- 
ми, до 1200 у.е. Тел. в Дятлово 
8-01563-30-8-03. 

КПП ка/м “Форд-Сьерра”. Тел. 4- 
27-77. 

ФАРКОП к “Форд Скорпио”, мож- 
ео б/у. Тел. 4-17-56 (после 

8.00). 

МУМУ-Пассат, “Ауди” или бус “Форд- 
Транзит”, “УУ-Т-4”, не старше 
91 г.в., можно дефектный. Тел. 
8-029-61-2-91-92, 2-91-92. 


СТАНОК деревосбрабатываюіций, 
шлифовальный. Тел. 2- 18-44. 

ВАГОНКУ, доску 20,25 из ольхи, 
осины. Тел. 4-76-12. 

ВИДЕОМАГНИТОФОНЫ, бу, 
можно нейсправные, недорого. 
Тел. 4-27-27, 8-029-783-16-47 

КОМПЬЮТЕР в любом состоянии, 
можно без монитора. Тел. 8- 
0296-77-17-96. 

КУКЛУ “Малыш”, коляску игрушеч- 
ную, аквариум, можно б/у. Тел. 
2-35-77. 

ОТОПИТЕЛЬ автономный на диз. 
топливе, для обогрева помеіце- 
ний. Тел. 8-029-65-64-902. 

РАЗЬЁМЫ: СНП, РППМ и др.; кон- 
денсаторы: КМ, РЭС и др.; мик- 
мы Сапфир, Реохорд; термопа- 
ры: ТСП, 1ПП; контакты, пуска- 
тели и др.; бачки ДП-2 от п/газа, 
блок МКС (АТСК) и др. Тел. 8- 
029-601-68-63. 

ФОРМУ всенную; старые монеты, 
медали, ордена, знаки почёта 
со времён бывшего Союза; ста- 
рые прялки, патефоны, утюги 
Ва Тел. 8-10-48-691-508- 

91. 


ФУТЛЯР для скрипки, жесткий. 
Тел. 2-34-51. 

ЧЕКИ “Жильё”. Тел. 2-91-95. 

ЧЕКИ “Жильё”. Тел. 4-20-57. 

ЧЕКИ “Жильё”. Тел. 5-34-97 (с 1899 
до 229). 

ЧЕКИ “Жильё”. Тел. 4-12-75, 8- 
0296-61-14-66. 


ЧЕКИ “Жильё”. Тел. 2-22-64 (после 
199). 








У. р ро- 
дана 2 квартиры. “Тэл, 2- 04» 57. 
КВАРТИРУ 1-комн. новой плани- 

ровки, в Бобруйске, 8/9, 42 м”, 
телефон, домофон на равно- 
ценную в Слониме. Тел. 2-11- 
74 


КВАРТИРУ 2-комн. по ул. Черня- 
ховского, неприватизирован- 
ную на З-комн. неприватизиро- 
ванную с доплатой. Рассмотрим 
предложения. Тел. 4-79-68. 

КВАРТИРУ 2-комн. чешской пла- 
нировки в г. Слониме на 2-комн. 
малогабаритную в г. Гродно. 
Возможны варианты. Тел. в г. 
Слониме 2-24-71. Тел. вг. Грод- 
но 8-0152-76-67-56. Моб. 8- 
0296-27-36-70. 

КВАРТИРУ З-комн., по ул. Ершо- 
ва, 1 этаж, чешской планировки, 
пл. 70/43 на дом. Тел. 2-24-80. 

КВАРТИРУ З-комн., по ул. Шос- 
сейная на 2- или 1-комн. или на 
две 1-комн. с доплатой или про- 
дам. Срочно. Тел. 2-19-83. 

ТЕЛЕВИЗОР “Витязь”, новый ки- 
нескоп на деревообрабатываю- 
аа аЗанах или продам. Тел. З- 


сдаю 


2 КОМНАТЫ в З-комн. квартире, с 
телефоном, на длительный 
срок. Гел. 2-18-35. 

КВАРТИРУ на сутки. Тел. 4-45-29. 

КВАРТИРУ насутки. Тел. 4-16-84. 

КВАРТИРУ на сутки. Тел. 8-029- 
782-77-18 (круглосуточно). 

КВАРТИРУ 1-комн. на длительный 
срок. Тел. 5-16-13, 8-029-78-31- 
128. 

КВАРТИРУ 1-комн. с телефоном, 
1 этаж, можно под офис. Тел. 2- 
97-16. 

КВАРТИРУ 2-комн. на длительный 
рок: арадайлата до июля. Тел. 


сниму 


ГАРАЖ в ГСК “Заозёрный” или в р- 
не “Энки”. Тел. 5-29-53. 

КВАРТИРУ с мебелью на Энке. 
Тел. 2-27-82, 2-09-74. 

КВАРТИРУ 1-комн. срочно. Тел. 2- 
20-95 (1839-2399). 

КВАРТИРУ 1-комн. в р-не Энки 
или ул. новая Брестская. Тел. 2- 
94-35. 

КВАРТИРУ 1-комн. на длительный 
срок снимет семья. Тел. 8-029- 
78-31-295. 

КВАРТИРУ 1-комн. снимет моло- 
дая семья, порядок и свосевре- 
менную оплату гарантируем. 
Тел. 4-20-69 (после 19.00). 

КВАРТИРУ 1-2-комн., на длитель- 
ный срок в районе Энка, Топо- 
левая, Независимостаий. Тел. 8- 
029-771-74-96. 

КВАРТИРУ 2-комн., с телефоном, 
в р-не ул. новая Брестская, 
можно без мебели. Тел. 5-23- 
22. 

КВАРТИРУ 2-комн. на длительный 
срок, с телефоном, в ценре го- 
рода снимет молодая семья из 
З человек, предоплата. Тел. 2- 
14-95, 2-55-34. 

КВАРТИРУ 2- или З-комн. на Энке, 
срочно, предоплата. Тел. 4-17- 
75. 


КВАРТИРУ 2- или З-комн. на дли- 
тельный срок, с мебелью и те- 
лефоном. Тел. 8-029-624-11-37, 
8-029-750-42-09. 

КВАРТИРУ на длительный срок, с 
телефоном. Тел. 5-41-24, 8-029- 
782-71-31. 

ПОЛДОМА или дом, желательно с 
гаражом или 1-комн. квартиру. 
Тел. 2-24-80. 





ДАЮ урокі музыкі на гітары і іншых 
інструментах. Настрою піяніна. 
Тэл. 2-40-98. 

ЛОТЕРЕЯ “Грин-карт", помоіцць в 
оформлений и отправке. Тел. 4- 
71-39. 

ПОМОЦЦЬ в решении компьютер- 
ных проблем, установка про- 
граммного обеспечения, драй- 
веров, рефераты, курсовые ра- 
боты, пойск информации в Ин- 
тернете, восстановление старых 
фотографий, распечатка цифро- 
вого фото, оперативно и качест- 
венно. Тел. 2-01-07. 

ПОМОЦЦЬ в шпатлевке стен, по- 
толков, окраске, а также оклей- 
ке обоями. Тел. 4- 10-30. 

ПОЙИСК информации, рефераты, 
контрольные, набор текста, рас- 
печатка, Е-таі!, помогу освоить 
компьютер. Тел. 2- 19-88. 

РЕМОНТ квартир. Тел. 4-74-65. 

РЕМОНТ и стделка квартир, част- 
ного дома. Тел. 3-26-47, пер. 
Солнечный, д. 13 (Станислав). 

РЕПЕТИТОРСТВО, начальные 
классы; окажу услуги гувернант- 
ки. Тел. 4-20-83. 


К УСПОНІМСКІМАВЛЗЕПЕЗАГС Ж 
Х ЗАРЭГІСТРАВАНЫ ЯЗЕТКІ, ЯКІЯ Ж 
- НЯЛАЎНА НАРАВЗІПІСЯ: Я 
й Іванова Кацярына и 
. Перавалаў Яўген “ 
г Мароз Максім Х 
й Ігнацьеў Анатоль е 
к Зянько Упадзіслаў и 
к Дзядзюшка Карына Х 
“ Шэршань Дзяніс . 
к М 
к Туптала Глеб и 
К Ахраловіч Анастасія “ 
н Несцяровіч Іван и 
к Германовіч Яўген и 
к и 
. М 
К Хх 
к І. 
й Хх 
и и 
Хх и 
Хх І 
и Х 
и к 
й и 





УСТРАНЮ проблемы с компьюте- 
ром, соберу под заказ “ про- 
граммное обеспечение. Гаран- 
тия и качество. Тел. 2-59-98. 





ишцу 

ВОДИТЕЛЬ с автомобилем “УУУ- 
Пассат” универсал иішцет работу. 
Тел. 2-55-39. 

ВОДИТЕЛЬ с личным автомоби- 
лем иіцет работу. Тел. 5-20-96 
(11.00-19.00). 


требуется 


ИІЦУ для совместной работы 
энергичных и целеустремлен- 
ых (полная, частичная заня- 
тость). Тел. 4-13-68 (с 159? до 
1999). 

ПРОДАВЕЦ с документами 
предпринимателя и пропиской 
СНГ для торговли промтова- 
Ваніна на рынке Слонима. Тел. 

1 

А РАКТОРМСЯ и вальшцик леса. 
Тел. 5-37-94, 8-0296-22-23-77. 

ТРЕБУЕТСЯ продавецнацетраль- 
ный рынок в торговую палатку, 
торговля промышленными то- 
варами. Свидетельство на тор- 
говлю обязательно. Тел. 4-48- 
13 (с 1599). 





ВОЗЬМУ попутчиков в Санкт-П 
тербург. Тел. 8-029-64-64-826. 

ВОЗЬМУ попутчиков бусом в 
Польшу, Москву, Смоленск. Тел. 
4-45-97, 8-0296-70-93-20. 

ВОЗЬМЕМ попутчиков в Москву, 
на Черкизовский рынок. Тел. 2- 
52-19, 2-28-45. 

ДАМ информацию о трудоустрой- 
стве продавцом в Италии с мар- 
та по май месяц. Тел. 8-10-48- 
691-508-991. 

ЖЕНІЦИНА, которая в воскресе- 
нье 30.11.03 г. купила дублён- 
ку (рыже-коричневую, р. 50, 
воротник и рукава с ламой), я 
вас очень прошу подойти в 
субботу или воскресенье на 
место покупки или позвонить. 
Тел. 2-04-21, 8-029-7-82-52- 
09. 

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ считать 
утерянный диплом выдачи 91 г. 
колледжем народнохозяйствен- 
ных промыслов на имя Онуфро- 
вич В.Л. 

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ считать 
утерянный студенческий билет 
М? 1645, выданный на имя Тро- 
фимчик Ю.В. 

ОТДАМ в добрые руки пушистого 
котёнка. Тел. 2-13-28. 

ПРОСЬБА вернуть за вознаграж- 
дение пропавшего кота 26. 11.03 
г. вр-не ул. Ф. Скорины, окрас 
чёрный, мохнатый, лапы, шея й 
усы белые, глаза жёлтые, боль- 
шие. Тел. 5-18-68. 

ПРОСЬБА вернуть за вознаграж- 
дение автодокументы на имя 
Левкевича А.И. Тел. 3- 13-31 (по- 
сле 1799). 








ЖЕНІЦИНА желает познакомиться 
смужчиной до 40 лет без в/п для 
серьёзных отношений. Г. Сло- 
ним-9, а/я “17 

МУЖЧИНА 38/170/64 без в/п по- 
знакомится с интересной жен- 
циной без комплексов для 
встреч на ее территории. Поря- 
дочность гарантирую. г. Сло- 
ним-9 п/п КНО867898 


Соседи дома Мо109 «А» по ул. Брест- 
ская выражают глубокое соболезнование 
Надеевской Галине Александровне и ее 


семье в связи с постигшим их горем - 
смертью мужа, отца и дедушки Надеевско- 
го Ричарда Александровича. 








Пюра покупать новые покрышкя 
для наших шипов -““САб0Н- 


ЗШИПОВКА ЗИМНЕЙ РЕЗИНЫ- 
ШШМЛНОМОНТАЖ 


ІШ БАЛАНСИРОВКА 
ЗАКЛЕЙКАРЕЗИНЫ 





Ждем вас по'адрёсў: 

г. Слоним, ул: Чкалова; дом 40 

Тел. 8-0296-42-48-92. 

Время работы:'с 9.00 уда 18. гра без беда, 
суб.-воскр. 2: 9.00-15.0 








Выражаем искреннюю и сердечную бла- 
годарность коллективам фирм радиотак- 
си «Садко», «Экспресс», «Гле Весі», «Га- 
рант», «Феникс», «Вояж», работникам фи- 
лиала столовой гимназии Ме, а также ди- 
ректору гимназий Ме1 Казакевич Г.М., кол- 
лективу комбината школьного питания, 
всем родным и близким, друзьям и сосе- 
дям, войнам-танкистам за оказанную ма- 
териальную помоць и моральную под- 
держку в проведении похорон нашего лю- 
бимого, дорогого мужа и отца Еремиеви- 
ча Александра Николаевича. 

Пусть ваши дома и семьи беда обходит 
стороной. 

Низкий поклон вам, добрые люди. Хра- 
ни вас Господь. 

С уважением жена и дети 





Выражаю огромную благодарность ди- 
ректору детской музыкальной школы Ма- 
зец Н.И. и коллективу, а также Петрову 
В.С., директору СШ Мо8 Михальчене И.Ч. 
и завучу Цвикевич Т.А., учителям музы- 
кальной кафедры, заместителю начальни- 
ка управления образования Бумагину А.Р., 
директору драмтеатра Лишику Н.В., близ- 
ким друзьям, знакомым и всем добрым 
людям за оказанную материальную и мо- 
ральную поддержку в проведений похорон 
нашей мамы и бабушки Сидоренко В.А. 

Дочери 


Выражаю огромную благодарность работ- 
никам соцобеспечения и заіиты гг. Слони- 
ма, Дятлово, администрации Козловіцинско- 
го дома-интерната, а также друзьям, сосе- 
дям и всем, кто оказал моральную и мате- 
риальную поддержку в организаций похорон 
моего любимого сына Камышева Александ- 
ра Геннадьевича. 

Отец 


Выражаем глубокое соболезнование 

семье Жилинских в связи с постИГШИМ их 
горем -- смертью мужа и отца. 

Семьй Муха, Грецких, 

Яговдик, Кулипа. 


Шаноўная Галіна Міхайлаўна Налівайка, 
прыміце нашы шчырыя спачуванні з пры- 
чыны вялікага гора -- смерці маці. 

Настаўнікі і тэхработнікі 
Парэцкай базавай школы. 


Коллектив магазина «Ромашка» Ме2 вы- 
ражает глубокое соболезнование Кадовбик 
Алле Николаевне в связи со смертью отца. 


Выражаем глубокое соболезнование 
директору СОЎУ Милодовскому Валерию 
Романовичу в связи с постигшим его го- 
рем -- смертью отца. 

Коллектив СОЎ 





Ученики СШ Мо8 музыкальной кафедры 
выражают глубокое соболезнование учи- 


тельнице Мишценко Полине Викторовне в 
связи с постигшим ее горем -- смертью 
мамы. 





светлай паляці 


т 


Давыдава Галіна Вікенцьеўна 
Якутовіч Мікалай Паўлавіч 
Бандаровіч Анастасія Рыгораўна 
















1926 г. 
1936 г. 
1926 г. 


Карповіч Станіслаў Ільіч 1920 г. 
Ёрш Юлія Ануфрыеўна 1915 г. 
Ягаўдзік Ганна Пятроўна 1932 г. 
Кадаўбік Мікалай Пятровіч 1918 г. 
Дабрыянская Аляксандра 

Дзмітрыеўна 1926 г. 


Надзееўскі Рычард Аляксандравіч 1945 г. 
Шыманчык Надзея Уладзіміраўна 1936 г. 
Жыткевіч Марыя Сідараўна 1924 г. 
Букач Аляксандр Канстанцінавіч 1928 г. 


Ф Інтэрнэт-версія: Катипікаі.ога 2017 


Ф РОР: КатипіКаў.ога 2017 


Г. 
Слонімская 


11 -- 17 снежня 2003г. Ме50 (340 


г», ЦА СС ВД ЕН ЕК Л 


на рекламные услуги в “Газеце Слонімскай”: 


Строчная (частная) реклама 
Поздравление без фото 
Поздравление с фото 
Соболезнование, благодарность ... 
Модульная реклама - 1 кв.см 


Дополнительная плата взимается ЗА СРОЧНОСТЬ з. 1000 руе.; 
Реклама, выделенная ЦВЕТОМ, -ь 3095 от стоймости; 
Реклама на 1 стр. Ф 15096, 28 стр. 4 5096 от базовой стоймости; 


Частная реклама С ФОТО ................. 


5000 руб. 


Реклама в программе ТВ: внутренние полосы 5096, І полоса 110096; 
Вашу рекламу мы также можем разместить в Интернете. Эта услуга стоит 2095. 


а 


В “Газеце Слонімскай ёбх разместить поздравление или рекламу жители соседних 
регионов. Для этого необходимо оплатить стоймоёть заказанного обьявления на: 


ИП Володацук В.В. р/с 3013215550011 в АСБ «Беларусбанк», 
ф. 422 в г. Слониме, код 852 УНН 590079996 
и отправить текст вместе с квитанцией по адресу: 


231800, г. Слоним Гродненской обл., ул. Комсомольская, 8, 
или по факсу 2-49-39. 


Последний срок подачи рекламы в текуций номер -- 


понеделпьниык 218.ОО. 


ВРЕМЯ ПРИЕМА РЕКЛАМЫ С 9.00 ДО 18.00, 
воскресенье -- с 11.00 до 16.00, выходной -- суббота. 


Индивидуальная: 
на полугодие - 
Льготная: 

на полугодие - 
Ведомственная: 
на полугодие - 


17160 сус. 
16500 суб. 
19446 руб. 


ПО ДГІІСК А ВРЕАКЦИЙ: 


МИндивидуальная: 
на полугодие - 
Льготная: 

на полугодие - 


Магазин «Верасок», 


Предлагаем новогодние 
подарки для детей и 
взрослых! 








: енне Ўл. 


ОРГАНИЗАЦИЯ СДАЕТ В АРЕНДУ, 
ПРОДАЕТ ПОМЕШЕНИЯ ДЛЯ 0ФИСА, 
СКЛАДА, МАГАЗИНА. 

Тел.: 2-31-31, 2-56-78. 


САНТЕХНИКА: 
ванны чугунные, стальные. 
саянс: 
унитазы, умывальники, смесители. 
Канализация. 
Раднаторы чугунные. Котлы газовые, насосы. 


Тел. 8-029-654-16-90. 
Сана, Ма 325, 1406.20; Кебр К 


вАКУГАаЕгЯ 
СВИНЕЙ И ТЕЛУТ 


живым весом, цена договорная, 


Тал, 94-2-94, 8-0296-99-42-94 


Свид. Ме 001716, 16.10. 1999 СРИК 


ЗАКУПАЮ 


СВИНЕЙ 


живым весом, цена договорная, 


Тел. 2-13-62, 4-28-96, 2-09-38 


Свид, СРИК Меб08751, 05.11.99. 
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«Ф 
Ковалевского, 78 опаа 
БНА тое»...... 4-а4-а6 
8-о2969-4-44-46 





15900 -у5. 
4700 руб. і 


Поздравляем всех покупателей с 
наступаюцим 


Рождеством и 
. Новым годом! 


Наш адрес: 
ул. Брестская, 77. 
Тел. 5-15-40 





В связи с закрытием «Компьютерных 
услуг» в ГДО 06.12.2003г. будет 
проводится распродажа компыюте- 
ров, комплектуюцих, оборудования 
и б/у СО дисков. 


Тел.: 8-0296701365, 4-15-34 (вечером): 


МУКА, ОТРУБИ, 


кормовая мука 
от 25 кг, 
с сіраты на дом 
по городу и району 


Тел. габканая 09, 2-22- 63. 


ЗАКУПпПАЮ 


свиней й ТейЯТ живым весом 
Чена аоговорная. 


“Тай. 99-2-48;:2-21-77;:8:029-632-73:30;. 


Свид. СРИК Меб08751. 05 1199 


К УГглАлЮю 


СЕЙНЕЙ, ТЕлЯТ 


Цена договорная, 


ТЕ. 19:2-27, 4:019:66:939:133;, 1:19:7 
Свид. СГИК Меб03449, до 27.09.05 г. 
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РЭКЛАМА 


Изготовление по индивидуальным Свид. Мэ 01265, от 05.12.00 г. БрестОЙКІ 


заказам из металла: 


ажурные оконные решетни; 
оградни; пестничные ий 
бапконные ограждения; 


решетчатые двери; ворота и 
калитки; гаражные ворота; 
сажа заборов п тд. 





гуў ся сё 152; 
8-029-69-2-25-19 


Лиц, Меб033775, 07.04.г004г. -- 07.04.О5г., СГМК 





ные 
АССОРТИМЕНТ 
Не оставит Вас 


РАВНОДУШНЫМІ! 


А так же мы предлагаем 
Противомоскитные систем 
СПАСЕНИЕ ОТ МУХ 
КОМАРОВ Й ПУХА . Й 


ая за Вами! 














Телефон для справок в г. Слониме: 
8-(01562) 2-30-09; 
2-54-05; 8-0296-22-54-05 






8-0296144367, 


ПРЕДПРИЯТИЕ М а аг0283 132; 
е 4-43-67 (после 18.00). 


изготавливает и реализует: 


Ф двери филенчатые из массива 
сосны, 





ремонт, перетяжка, 
изменение дизайна 












.07.2008г. БГООБОИ 





Лиц. Ме07083, 14.07.2003. 





Ф пиломатвриал необрезной и. 
обрезной. 


Принимаем заказы; 

на изготовление: 

ве окон, 

Ф балконных рам, 

Ф комплектов для кухни (углов 
диван, стол, табуретки). 









- водо-газопроводные 
- эл.сварные, профильные 
- полиэтиленовые 

- звапорная арматура, 
фасонные части. 


2 кирпич - Ыаберойа 4 


- блоки - шифер 
гале. - дсп, двп 
и электроды 





НАШ АДРЕС: 


г. Слоним, ул. Брестская, 129. 


8-01562. 











2-07-91 
2-01-97 
2-55-46 











ВНИМАНИЕ! 
Предложение сотрудничества! 


юю” “а 
ТЕРРАЗИТ ПЛЮС 
Окна и двера на всю жизнь... 


ТРЕБУЕТСЯ 


бухгаптер с опытом работы 
в преаприниматепьской 
двеятепьностн. 


Тел. для справок: 4-63-00, 4-75-00. 


[ ТРЕБУЮТСЯ 


СТОЛЯРА 


с аран Вааты 
для спр 


8-015- ба, 297, 8- 015; :5439- 293 


Пройзводитаель окон аз ПВХ. 
форма создана на базе 
20-летнего опыта работы 


ПРИГЛАШАЕТ 


К СОТРУДНИЧЕСТВУ 


ТОРГОВЫХ ПАРТНЕРОВ 
и монтажные группы 


ма территории Гродненской области 


Гарантируем: 

“ выгодиые условия сотрудннчества 

г работу с динамично развяваюнцейся 
фнрмой 

- систему обучсняя 

- помоіць в реализации маркетинговых 
действий 


Наши ожидания: 

“ арендованное ияй собственное помецение 

- наличие телефона, факса, ннтернета 

г удабное место распошложения офиса 

- стоянка у здания офиса 

з траяспортное средство для осуіцествяення 
доставок столярных язделий 


помецение магазина под офис с 
перспективой переоборудования под 
офис. Обцая плоцадь 65,02 м? 


Тел. для справок: 4-75-00; 8 (029) 6-22-75-01. 





Организации требуются 


на постоянную рабе 
Предложения по сотрудничеству ую р ЫЫ 


просцм пересылать по адресу: 


230015 г. Гродне 

ул. Горького 91 
с-тааіі: (сггагуё ріцчз(аа с Бу 

Уумуў (еггагуё.сот 


(полный, неполный “рабочий: день) 
вг. Слоним 


преподаватели 


для обучения работе 
на компьютере 


(Міпабсу, Уўога; ЁЕхсеі, Ассезз). 
Тел.: (029) 656-00-10. 


Падробная ннформацыя по телефюнам: 


(152) 78 60 21, 78 60 13 





Зш ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИГА- Ў 


к автомобилям со склада в Слониме, 


АККУМУЛЯТОРЫ 


ул. Красноармейская, 73 (АРЗ). 
вана 4-76-23 (8.00-17.00). 


Свид. Ме17799 от 13.05.97. 


«Ф Ў 
ЗИЛ “Бычок” 
тракторам 


МТЗ 


е Высшее образование 
е Опыт работы в сфере 


обслуживания и продаж 
е Владение ПК 
е Возраст до ЗО лет 


Телефон: (017) 226 91 98 
Факс: (017) 226-93-45. 

















лист,полоса 

Ууголок,швеллера 
круг, шестигранник 
ына ” р а на ” 


- баты, гайки, шуру упы 


саў гвозай, прачы Крепеж 



















З 











- Автошины, аккумуляторы 
- Автотракторная техника 
а Запасные Заста 














““расчет за сданный металлолом:. 
“Изготовление металлоконструкций 
-принимаем вторсырье (макулатура, утил.резина, стекло 






Еребуетсе 
бухктгеоттец» 
Обязательно: 
высшее образование, 
стаж работы, 


отличное знание и ведение 


бухгалтерского учета на компью- 
тере. 
Высокая оплата труда. 


Тел.: 5-00-15 (до 19.00), 
8-0296422122 (до 21.00). 





М ы рапасааса? 


Обучение работе на компьютере 

е удобное для вас время и дни; 

е группы по 4 человека; 

е! человек -- І компьютер; 

е срок обучения 2 месяца; 

е гибкая система оплаты (аванс 
оплата). 












По окончании выдаётся 
свидетельство 
установленного образца. 


Тел: 2-50-68, 5-21-26 
(с 8.00 до 21.00, без выходных). 
000 «Современное образование», св-во 0 регист. 
1567 от 29.06.2Ю Іг. 
Лиц. Мо5 на сказание образовательных услуг. 


АВТОЕТЕКАХ 


Установка. Тонировка. Ремонт. 


Тел. в Гродно 8 (0152) 74-22-00, 
8-[029) 666-888-3. 








абодыт лрёдновогоднюю 
выставку-продажу 


Изготовление 
и дудрасаеннсе 


ПаМЯтННкоЕ 
любой формы. 
Доставка по городу и району. 
Г. Слоним, пер. Багратиона, 29, 
Я тел. 4-62-10 
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аа Ца заа га 


Милый, “любимый, дорогой 
Владимир Петрович НАГУЛА! 
Горячо и сердечно 


поздравляем тебя с юбилеем! 
У тебя сегодня день рожденья, 
И при этом юбилей! 
Так прими же поздравленья 
От родных тебе людей. 
Мы тебя сердечно поздравляем! 
Тридцать лет -- хорошая пора! 
Н здоровья крепкого желаем, 
Й веселья с самого утра. 
Желаем тебе в работе вдохновенья, 
В кругу семьй - тепла и уваженья, 
А вличной жизни - сбывшейся мечты. 
Любяцая тебя жена, сыновья "Меня а Рома, тесть, теца 











Дорогой, пюбимый наш сыночек, 
внучек, братишка 
Сергей Леонович СИДОР! 
От всей души поздравляем тебя 
с днем рождения! 





У тебя сегодня день рожденья, 

И нонечно - юбнлей. 

Так прими же поздравленье 

От родных тебе людей. 

Мы тебя сердечно поздравляем! 

БО лет - хорошая пора! 

И здоровья крепкого желаем, 

И веселья с самого утра. 

Будь здоров, как помидор, 

Будь уверен, как бугор, 

Будь крутым, как склоны гор, 

Будь духовен, как собор, 

Свеж душой, как хвойный бор! 

аюбяцие тебя мама, бабушка, 
браташка Саша 











Милый, любимый наш человек 
Сергей Леонович СИДОР!. 


От всего сердца поздравляем тебя '! 
с днем рождения! ! 


Ты прелестна, непоседа! 
Весела с тобой беседа, 
... Тытанцуешь п поешь, 
Всем улыбки раздаець, 
Озорно глаза блестят, 
Покорипть весь мир хотят. 
Пусть тебе он покорится, 





Если вдруг случатся невзгоды, ' 
Помни только одно - мы с тобой. 
Если трудною будет дорога, 
Мы пойдем ло ней рядом с тобой. 
И гореть нам в аду, в жарном пламени, 
Но утешит одно -- мы с тобой. 
Мы любовь нашли -- это главное, 
Мы с тобой, мы с тобой, мы с тобой, 
С любовыо а нежностыю Маташа, 
Ваденька, Таня, Сергей 


Безудержно, вольно, смело 
К счастью радостно летело! 


Чтобы сердце, словно птица, 


Наша любимая и дорогая 
Дарьюшка ШИДЕРСКАЯ! 


Сердечно поздравляем тебя 
с первым годиком жизни! 





 бюбяцае жаба тетя вала, Женька, бабушка а дедушка 








Уважаемые 
Валентина 1 
Станиславовна::: Ту очень надежный, 
МУРАШКО и І. і. СПОНКОЙНЫЙ И ЧУТНИЙ, 
./. Ияснетерпеньем 
Ирина Альбертовна: " Сптаюмпнуткя 
/.:; Довстречи, 
ВИТКОВСКАЯ! Когда мы в разлуке с тобой, 
Поздравляем вас й Мой самый любимый 
с днем рождения! И самый родной. 


Желаю тебе я 


Мы все вам желаем ЗДОрОВЬЯ и СПлЫ, В ТВОЙ день рождения 


Чтоб все, что хотите, всегда у вас было, / й 
.;. Легких дорог, 


Чтоб моподость, счастье, удачу, успех:: з ! Возврацений счастливых, 
Мой самый желанный 
И самый красивый. 

С любовыю твоя 


Судьба вам дарила всегда без помехк! 


С уваженаем коллектае комбаната 
бытовых услуг 


Здоровья, успехов, удач и везенья, 


ВАДИМКА! 


Танька 




















Старшыню Казлоўшчынскага пасялковага выканаўчага 
камітэта 


Вікенція Вікенцьевіча МАРУКА 


сардэчна віншуем з юбілеем! 
Няхай у вонны Вашага дома заўсёды свеціць сонца, у справах спадарожнічае 
ўдача, а ў асабістым жыцці будуць згода і каханне. 
Мы счастливы 
Работать с вами рядом 
Й мудрые решенья выполнять. 
Мы Вас от всей души 
Поздравить рады, 
больших успехов 
В жизни пожелать! 
Хотим, чтоб были Вы 
Всегда здоровы 
Й наждый день хорошинм, 
Добрым был. 
Удачи Вам во всем, 
Свершений новых, 
И творческой энергим, и сил. 
Валектыў работнікаў Ааайанасцаа васялковага бнакаўмаеа аарайгінкі ! 


е аараанацанаааум 
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Дорогая и пюбнимая наша 


Алёнка СИНЬКЕВИЧ! 


С огромной любовью и нежностью 
поздравляем тебя с 15-летнем! 





У тебя сегодня день рожденья, 

Й прн этом юбнлей! 

Так примн же поздравленья 

От родных тебе людей. 

От всей души тебя мы поздравляем 

Н желаем всем сердцем тебе: 

Спа, здоровья, пюбви, уваженья 

П удачн в дальнейшей судьбе! 

Пусть заботы, печали, сомненья 

Не тревожат тебя никогда, 

Доагой жнзни, счастанвой желаем 

Ни на день, ни на год -- навсегда! 

Пусть будет все, до чем мечтаець, 
Друзья, надежда н покой! 

А есан в чем-то будет трудно, 

То знай, что мы всегда с тобой. 

С любога бабушка Валя, крестный, 

толя даля, пемя дая, дядя Андрей, 


састричка Камя, дасна 





СДОЯЛЫаЯЗЯЯ “МОДА" 
ТОЛЬКО У НАС: 









для деловых встреч, работы, отдыха: 
выгодно подчеркнут Вашу индивидуальность 


Модельная обуві 
из натуральной и нскусственной 1 кожи будут 
г оригинальным дополнением 
ў к современному стильному костюму 
Спешите сделать свой выбор! 
Ул. Красноармейская, 6, тел. 2-46-41 









Ляц. Ме292, до 15.11.05 г., СРИК 







РАБОТА НА ДОМУ 
сё З/п -- 300 тыс. руб. 
р: //д5.рготевіа.Бу Тел: 8(029)720.-96-54 Й 










Работа в Москве на гос.обьектах 
Согласовано с Мин.труда и соц.заіциты РБ. 
Требуютса: строители, разнорабочие, 
сантехники и др. 


Оплата от 400 уе. 
Тел. 8-02351-3-02-15 





БУХГАЛТЕР 
2. сбпытом работы в торговой. 
деятельности. “Стаж не менее 5 лет. 
Тел: для справок: 4-51:74, 8-0296-108:405. 






НІ газосиликатных 
га блоков 


Требования: 
Ф высшее образование; 
Ф опыт работы не менее 5 лет; 
» владение компьютеризированным 
бухгалтерским учетом. 


Руководителям предприятий, 
организаций, школ 
и дошкольных учреждений! 


Слонимский белорусский 
драматический театр окажет услуги 
по проведению 


2-38:23, 8-029.62-2.38-23 

.33-19, 8.029-761.55-47 
: Ул. Шосейная, 69 
138;-28:06:99- 28.06.04 г. СГИК ИП Кучинскый В.И. 








ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ 
. ДОСТУП 


в ИНТЕРНЕТ 


ПО технологий 


АЗІІ гт, ИНТЕРНЕТ 


(С НА ОДНОЙ ЛИНИИ!!! 




















свыше 300 найменований Ф «Коммунарка 
«Спартак»; «Кр.Пицевик» и др. 





Комплектация подарков 















доставка бе 


Ждем  Оптоваябаза ба -Світай 
Вас по Мннскнй тракт, 4; -... 
адресу: Тел:2:5528.2:7:41.2:52; 








Дирекция ОАО “Світанак 














букеты” М композйуии 
комнатные 'растения 
искусственные цветы” 





Работаем с9.00 до 2 
без вы; ідных. 
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ПАЛІТЫКА 














а Валерий КОВАЛЕНКО 


Белорусская национальная 
идея -- строительство соци- 
ально направленного госу- 
дарства - уже успела при- 
есться и целенаправленно 
опустошает и так не слиш- 
ком пухлые кошельки рядо- 
вых граждан. 


Теперь же политика государст- 
ва должна будет приобрести 
идевологический фундамент. А 
именно: народ должен знать 
своих благодетелей. И только 
сушествуюіццая власть должна 
под этим именем подразуме- 
ваться, ибо лишь ей - в самом 
широком формате - дозволено 
комментировать пройсходяіцее в 
стране. Озвученная же позиция 
власти нам хорошо известна: оп- 
позиция у нас продажная и веч- 
но не по делу «вякает», россий- 
ские телеканалы постоянно лыют 
грязь на братскую Беларусь, а 
Запад во главе с США наглым 
образом вмешивается в наши 
внутренние дела. Такая вот идео- 
логическая установка, при кото- 
рой властью обладает лишь тот, 
кто говорит и действует от име- 
ни всех, стремясь продемонстри- 
ровать свою личную незайнтере- 
сованность и стараясь выглядеть 
“таким же, как все". Властный 
контроль с этого момента касает- 
ся уже не человеческих тел, а че- 
ловеческих душ. 

Правда, чужая душа - потем- 
ки. Зато влиять на умы у нас нау- 
чились как нигде. Инструмента- 
ми в этом «нелегком» деле вы- 
ступают профильтрованные про- 
президентские телеканалы и го- 
сударственная пресса. А свобод- 
ное слово потихоньку душат: не- 
зависимые издания закрывают 
за малейшие якобы нарушения, 
в провинций прекрацают веша- 
ние российских каналов. 

В создавіцихся условиях идео- 
логи от власти, в роли каковых 
“ выступают чиновники всех уров- 
ней, очень интересно относятся к 
оставшейся негосударственной 
прессе. Эта позиция попросту 
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неприглядна, если не сказать, 
преступна, - негосударственной 
прессе всюду красный свет. При- 
чем если брать совершенно ре- 
альную ситуацию у. нас в Слони- 
ме, то распоряжения прекратить 
сотрудничество с «ГС» отдаются 
в устной форме. Это и понятно. 
Письменный приказ нарушать 
Конституцию Беларуси и Закон о 
печати не отдаст ни один чинов- 
ник. А почему? 

Ответов на этот вопрос можно 
найти множество. В свете же со- 
временной идеологизации вла- 
стной вертикали, чтобы занимать 
определенную должность, не со- 
всем обязательно иметь хоро- 
шую профессиональную базу и 
быть специалистом. Достаточно 
овладеть соответствуюшцим шаб- 
лоном поведения и мышлением 
на уровне понимания жизни ку- 
рятника - клюнуть ближнего и 
обгадить нижнего. 

Система все больше делает 


“Каки в советские времена, 
белорусская власть пытается 
взять под контроль идеологиче- 
скую сферу. Установив полную 
монополию на электронные. 
СМИ, чиновники взялись за 
пропаганду в пройизводственных 
коллективах и учебных заведе- 
ниях. Со второго семестра 
текушего учебного года станет 
обязательной во всех вузах 
Беларуси учебная дисциплина 
«Основы государственной 
идеологии». К началу 2004 года 
в стране появятся учебники по 
курсу "Основы идеологии 
белорусского государства”. 
Людмила ГРЯЗНОВА, 
член Политсовета ОГП 


упор на способы манипуляции 
информацией. 

Ешце один ответ тайтся в облас- 
ти психологий. В наше цивиль- 
ное время сугубо мужским за- 
даткам чиновников - ведь боль- 
шинство из них мужчины - не- 
где проявиться. И в этом плане 
скрытый поведенческий крими- 
нал (в нашем случае скрытая 
война против неугодной газеты) 
является одной из альтернатив. К 
сожалению, такое проявление 
внутри обіцества напоминает по- 
ведение хицников, которых 
“убедили" перестать быть хиц- 
никами и которые не придумали 
ничего лучшего, как находить 
жертвы внутри стай. 

Если вернуться в историю, то 
можно заметить, что наиболее 
естественным и оптимальным 
вариантом мужского проявления 
были войны. 

И альтернатив пока никто не 
придумал. Нам только сказали, 


МЕТОДОЛОГИЯ БОРЬБЫ 
НА ИДЕОЛОГИЧЕСКОМ ФРОНТЕ 











а, 


что воевать - это не гуманно, и 
больше ничего. Но мужчина не 
может жить без войны, хотя ка- 
ждый сам выбирает варианты ее 
ведения. Кто-то бьет морды 
всем, кто с ним не согласен, дру- 
гиё предпочитают более тонкие 
способы борьбы. 

Но ведь любое такое проявле- 
ние, по самой своей сути, явля- 
ется войной, при этом всегда 
присутствует конечная цель (как 
условие победы) и противник в 
каком-либо проявлений. 

И вот наши власти начали по- 
иск врагов в лоне своего же об- 
шцества. Для президента они 
только. в последние полторы не- 
дели - ректор БГУ и дирижер 
национального оркестра. За что? 
Один не угодил тем, что якобы 
занимался несанкционирован- 
ной торговлей драгметаллами, а 
второй - несогласием прово- 
дить во вверенном коллективе 
политинформации. 


ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА НА ПЕРИФЕРИЙ 


Как ни странно, на периферии, в глубин- 
ке, идеологические вопросы, так настой- 
чиво навязываемые центром, утрачивают 
свою остроту. Й ответственные за инфор- 
мационно-воспитательную работу, они же 


-- заместители руководи 
ятий, учреждений и орган 


логической работе, свои новые обязанно- 


сти видят по-своему. 


Предоставим слово некоторым из НИх. 


Лариса ФРАНКОВСКАЯ 
(Слонимский хлебозавод); 


- Мне приходится заниматься информацион- 


ной работой на предприятий. 


зать, до самого низа решения не только местной 
власти. Если говорить об основах идеологийи бе- 
лорусского государства, то, насколько я пони- 
маю, моя задача состоит в умелом разьяснении 
того, что делают или хотя бы пытаются делать у 
нас в стране, чтобы жизнь стала лучше. Правда, 
пресса нынче работает так, что грамотный чело- 
век может самостоятельно выяснить все, что его 


интересует. 


телей предпри- 
изаций по идео- 


И как сказала я проверяюцим из области, гло- 
бальные вопросы в нашем маленьком коллекти- 
ве (около 160 человек) обсуждать нет смысла. 
С людьми надо разговаривать о том, что их не- 
посредственно волнует. 


Валерий ШЕРБИТОВ 
(управление магистральных газопроводов): 


- Информационная работа у нас идет соглас- 


но плану, в который входят такие разделы, как 


проведение культурно-массовых и оздорови- 
тельных мероприятий, а также мероприятий, по- 
свяшенных государственным и профессиональ- 
ным праздникам. Отдельным разделом идет 


Довожу, так ска- 


в коллективе. 


проведение единого дня информирования. 
Темы единого информдня определяем исходя из 
насушности проблем и вопросов; возникаюіцих 
на предприятий. Последняя тема, к примеру, - 
взаймодействие Белтрансгаза и Газпрома. В 
большую политику мы не лезем. Наша полити- 
ка - обеспечить людям хорошую жизнь. Й в 
этом плане УМГ в сравнении с другими пред- 
приятиями выглядит не в пример лучше. Поэто- 
му у нас и дисциплина, и порядок, и понимание 
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Вершить судьбы стало преро- 
гативой узкого круга лиц. При- 
чем выглядит это с подачи офи- 
циальных СМИ как борьба за 
«народную копейку». Одним из 
ключевых средств манипуляции 
информацией и обіцественным 
мнением на Беларуси выступает 
телевидение. И правильно сде- 
лали: хорошие новости на теле- 
видений, которое целиком при- 
надлежит государству, - залог 
успеха правяцего клана, а если 
не клана, то - просто личности 
или же людей, эту личность 
представляюшцую. 

Официальная статистика в 
свою очередь утверждает: в 
стране - экономический подьем. 
Интересно, как вообіце может 
пройсходить экономический 
подьем в стране, охваченной де- 
прессией? 

Депрессия охватила всю стра- 
ну: от простых граждан, которые 
не в силах оплатить коммуналь- 
ные услуги, и до высцйх чинов- 
ников, которые просто не могут 
понять кадровой политики главы 
государства, когда за малейшее 
несоответствие курсу Президен- 
та приходится идти под суд. 

Возможно, то, что в это время 
независимые средства массовой 
информации делают упор на не- 
гатив, и не совсем правильно. 
Но, сосредотачиваясь вокруг 
плохих новостей -- терроризм, 
катастрофы, стихийные бедст- 
вия, преступность, акты насилия, 
вооруженные конфликты, вой- 
ны, экологические новости, эко- 
номические и политические кри- 
зисы и неурядицы, коррупция, 
эпидемии, угрозы распростране- 
ния вирусов, тревожная соци- 
альная статистика, наркотики, 
алкоголь, удается хоть как-то со- 
хранить реальную картину жиз- 
ни в стране. Ведь государствен- 
ные СМИ настойчиво ограничи- 
ваются освецением успехов и 
достижений системы. Й это де- 
лается в угоду действуюццей сис- 
теме. 

И это понятно: где утерян авто- 
ритет власти, там есть место 
только власти «авторитета». ш 
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Большинство российских 
звезд -- автомобилисты не 
столько по призванию, 
сколько поневоле. Передви- 
гаться обіцественным транс- 
портом им было бы затруд- 
нительно -- поклонники одо- 
левают, сами понимаете. 


Хотя и среди звезд есть заяд- 
лые водилы, которые в своем ав- 
томобиле души не чают. На чем 
разьезжают знаменитости сце- 
ны? Какие марки предпочитают? 


“НЕМЦЫ” -- САМЫЕ 

ВОСТРЕБОВАННЫЕ 

Певец Юрий Антонов разьез- 
жает по столице на внушитель- 
ных размеров 600-м “Мерседе- 
се", который подарили друзья. 
“Я не могу пожаловаться на мар- 
ку моего автомобиля, - делится 
Антонов. - Считаю, что “Мерсе- 
дес" - самая удобная, практич- 
ная машина”. 

Роскошный серебристый 
“Мерседес" и у Маши Распути- 
ной. Кстати, это один из подар- 
ков поклонника. 600-й “Мерсе- 
дес” у Кристины Орбакайте, Ва- 
лерия Меладзе, Сосо Павлиа- 
швили, Ирины Салтыковой. 

У одной из участниц популяр- 
ной группы "Блестяцие” - Жан- 
ны - миниатюрный "Форд Ка”. 
Алене Свиридовой комфортно в 
ее “Кадиллаке”. А Алена Апина 
довольна "Дуди Аа”. Кстати, 
Алена призналась, что частенько 
нарушает правила дорожного 
движения и превышает скорость. 

Шоу-мен Дмитрий Дибров 
“"рассекает” на темно-синей 
“Шкоде". 

Очаровательная Юлия Мень- 
шова счастлива за рулем “Дэу 
Нэксия”, но иногда катается на 
“Тойота Камри”. 

Николай Фоменко предпочи- 
тает скромный “Фольксваген”, а 
Дмитрий Певцов делит свою лю- 
бовь между "копейкой" 1987 
года - подарок лучших друзей - 
и "Мерседесом”. “"Копейка" - это 
почти раритетная машина. Ёсте- 
ственно, я на ней не езжу. Она 
просто стоит в гараже как па- 
мять”. Кстати, Дмитрий и заяд- 
лый мотоциклист. В его гараже 
нашлось место для мотоцикла 
“Ямаха”. 

Певец Андрей Губин предпо- 
читает маленькие спортивные 
машины. Не так давно он приоб- 
рел “Порше”. 

Рекордсмен по количеству ав- 
томобилей Леонид Ярмольник, у 
которого “Москвич-2141", 
“Нива” и четыре "Мерседеса". 
Еце два "мерина" принадлежат 
членам семьи. Мы позвонили Яр- 
мольнику, и вот что он рассказал: 

- Машины - моя страсть. На 
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и Такие автомобили есть у Пугачевой, 





2. 


подарке Филиппа Киркорова 


“нанайцев” и других звезд 


ОНИ -- ПОНЕВОЛЕ 
АВТОМОБИЛИСТЫ 








я Сейчас Пугачева разьезжает в эксклюзивном "Хаммере", 


а За такой баранкой мечтают посидеть многие мужчины 


всех четырех “Мерседесах" езжу 
сам. Это все новые модели, Я их 
коллекционирую. 

Новеньким “БМВ” собирается 
обзавестись Алсу, признаваясь, 
что неравнодушна к кабриоле- 
там. Хотя с точки зрения прак- 
тичности ездить по московским 
пробкам в автомобиле с откры- 
тым верхом - не самая лучшая 
идея... 


В ЗВЕЗДНЫХ ГАРАЖАХ 

ЕСТЬ И “ЖИГУЛИ” 

Кроме дорогих иномарок, у 
известных лиц, оказывается, не- 
мало и скромных изделий авто- 
прома. 

Вот лишь некоторые из них: 
Лидия Смирнова - “"Жигули”", 
Вячеслав Тихонов - “Дэу 
Нэксия”, Евгений Евтушенко - 
“Жигули", "Нива" и "ВАЗ- 
21111", Михайл Кокшенов - 
“Жигули”, "Мерседес”, “Нива”, 
Олег Янковский - "Тойота Кам- 
ри", “Жигули”, “Москвич-21417“, 


джип "Чероки”, Николай Кара- 
ченцов - "Жигули”, “Ниссан 
Максима” и “Ниссан Примера”. 


НОМЕРА 

С''ВЫПЕНДРЕЖЕМ” 

“Именные” автомобильные но- 
мера - это своего рода мода. 
Первыми такими номерами об- 
завелись Александр Буйнов, Ми- 
хайл Шуфутинский, Лолита, экс- 
солистка группы "Блестяшцие” 
Ольга Орлова, а также Олег Газ- 
манов. На "Роллс-Ройсе" послед- 
него красуется табличка с буква- 
ми “ОГЁЕГ". На джипе Буйнова - 
две таблички с его фамилией 
(впереди и сзади, рядом с обыч- 
ными номерами). 

Лолите спецномер преподнес 
поклонник. “Я очень дорожу этим 
подарком, - признается певица. 
- Именная табличка - это осо- 
бый знак внимания. Поэтому я не 
ленюсь перевешивать ее с одной 
своей машины на другую”. 

“Комсомольская правда" 


Ежегодно в Беларуси под 
колеса автомобилей попа- 
дают сотни ребят. Только в 
текуцем году на дорогах 
погибло 36 детей и подро- 
стков, а 446 -- получили 
различного рода увечья и 
травмы. В Слониме в этом 
году трое детей были трав- 
мированы в ходе ДТП. 


В большинстве случаев ви- 
новниками дорожно-транс- 
портных пройсшествий стано- 
вятся дети-пешеходы. В силу 
своих возрастных и психологи- 
ческих особенностей развития 
они очень возбудимы, дина- 
мичны и в то же время рассеян- 
ны. Они не умеют правильно 
оценить расстояние до прибли- 
жаюіцегося автомобиля, его 
скорость и свой возможности. 
Причиной аварии, как правило, 
становится переход проезжей 
части в неустановленном месте, 
игра на проезжей части и т. Д. 


ЧТОБЫ НЕ БЫЛО БЕДЫ 





Родителям следует помнить, 
что дорога ребенка в школу 
должна быть еце до начала 
учебных занятий много раз 
пройдена и обговорена. Важно 
тренировать поход в школу со 
всей серыезностью. 

Обьясните своему ребенку, 
что даже на пешеходных пере- 
ходах, оснаіценных светофором 
или обозначенных “зеброй”, 
нужно быть очень вниматель- 
ными, так как многие водители 
не придерживаются правил. 

А вообшце-то, правила до- 
рожного движения - это закон 
дороги. Их знание и соблюде- 
ние обязательно. Родители про- 
сто обязаны обучить детей уме- 
нию оценивать ситуацию на до- 
роге, прогнозировать опасность 
и действовать адекватно обста- 
новке. Тогда будет меньше 
беды. 

Александр БОНДАРЕНКО, 
заместитель начальника 
Слонимской ГАЙ 


СОВЕТЫ БЫВАЛОГО 


ЧТОБЫ ВАС ГРАБИТЬ НЕ РЕШАЛИСЬ 


“е Хитрость первая (посадочная) 

! Подходя к автомобилю или гаражу, посмотрите, не загора- 
живает ли вам выезд незнакомая машина с крепкими мужчи- : 
нами в салоне. Если ваш автомобиль стоит под окном, эти на- 
блюдения лучше провести из квартиры. При наличии во дво- 
ре подозрительных людей попросите кого-либо из домашних 
демонстративно помахать вам рукой из окна. Бандитов это 
частенько отпугивает. 


е Хитрость вторая (извозчичья) 

Уж коль вы прирабатываете извозом, исключите из числа 
своих клиентов всех, кто, по вашему мнению, может представ- 
лять потенциальную угрозу. Особенно бдительными будьте на 
вокзалах и в аэропортах. Если будуций пассажир вас чем-то 
настораживает, попытайтесь до посадки проверить клиента 
способом, рекомендованным одним старым таксистом: зало- 
мите такую цену, которая в вашем понимании никак не вяжет- 
ся с его платежеспособностыю. Нормальный человек хотя бы 
начнет торговаться или отправится ловить другую машину. А 
вот если клиент без вопросов согласится отдать несусветную 
сумму, да ешце пообецает накинуть сверху, хотя рядом полно 
других частников, - это должно вас насторожить. Значит, он 
хочет сесть именно в ваш автомобиль. Отсюда вывод... 


е Хитрость третья (нападение произошло) 

Допустим, вы везете попутчиков. Вдруг они, угрожая оружи- 
ем, приказывают вам остановиться. Ёдиного рецепта, как себя 
вести в данной ситуации, нет, но большинство склоняется к сле- 
дуюшему варианту: не тормозить, а, наоборот, давить на газ. 
Пока скорость машины высока, вы в относительной безопасно- 
сти - бандитам тоже жизнь дорога. Вряд ли они рискнут вы- 
дернуть ключ из замка зажигания, так как тут же заблокирует- 
ся руль. Разогнавшись, делайте все возможное, чтобы на вас 
обратили внимание -- сигнальте, мигайте фарами, кричите в 
окно, зацепите другую машину, хотя... вариант с другой маши- 
ной, конечно, сомнительный. Иные машины зацеплить - так 
процце свою ворам отдать. В идеале доехать и остановиться у 
поста ГАЙ или отделения милиции. 


СВЕТОВАЯ “АЗБУКА” 

Во время движения мы практически лишены возможности 
обменяться какой-либо информацией с другими водителями. 

Звуковой сигнал подавать можно не везде, да и не очень он 
информативен. Язык жестов не виден даже на сравнительно 
близком расстоянийи, особенно если на стеклах есть тониров- 
ка. Остаются только сигналы фар и других световых приборов 
машины. Поэтому не будет лишним еіце раз напомнить основ- 
ные сигналы светом, которые обязан знать каждый участник до- 
рожного движения, но которых вы не найдете ни в одних пра- 
вилах или учебниках. 

Итак, если вас ослепили два коротких “звонка” дальним све- 
том - впереди либо засада ГАЙ, либо что-то очень опасное 
(ДТП, яма на дороге и т. п.). 

Если же звонок не в пример первому окажется длинным, это 
может означать одно из двух: если вам сигналят в спину - хо- 
тят, чтобы вы уступили дорогу; если же вам светят в бок или 
лицо (обычно это сигнал на перекрестке) -- пропускают вас. В 
последнем случае, который встречается не столь уж часто, при- 
нято благодарить пропустившего вас водителя, моргнув не- 
сколько раз аварийкой. 

Оснастив себя этими нехитрыми, азбучными навыками, сле- 
дует всегда иметь в виду, что в любой момент вы можете 
встретиться на трассе с абсолютным «чайником», и примене- 
ние к нему данной “азбуки” световой сигнализации чревато 
непредсказуемыми последствиями. 

По материалам Интернета 
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а Борис Немцов и Ирина Хакамада попроцались... 








е... а Владимир Жириновский зовёт россиян к новым победам 


А. ЛУКАШЕНКО: К ВЛАСТИ ПРИШЛИ 





“ИСКРЕННИЕ ДРУЗЬЯ БЕЛАРУСИ” 


Результаты парламентских 
выборов в России дают 
основание полагать, что но- 
вый состав Думы будет со- 
действовать дальнейшему 
укреплению белорусско- 
российских отношений. Об 
этом заявил Александр Лу- 
кашенко 8 декабря в Мин- 
ске на совецании по вопро- 
сам внешней политики Бе- 
ларуси. 


Президент отметил, что в ре- 
зультате выборов в российский 
парламент избраны многие "ис- 
кренние друзья Беларуси", круп- 
ные государственные и полити- 
ческие деятели. Россия, подчерк- 
нул он, была и остается основ- 
ным внешнеполитическим при- 
оритетом Беларуси, партнером 
по союзу. 

“В свою очередь выборы в рос- 
сийскую Государственную думу 
белорусские правые политики 
эценивают крайне негативно. На- 
пример, заместитель председате- 
ля партий БНФ Галина Семдя- 
нова в интервью БелаПАН выска- 
зала мнение, что Россия все боль- 
ше отходит от демократических 
ценностей. "Там никогда особен- 
но не было демократий, а сейчас 
страна вообце идет в другую сто- 
рону”. “То, что СПСи "Яблоко" не 
пройдут в Госдуму, прогнозиро- 
валось, - заявила Семдянова. - 
Итоги выборов показали, что Рос- 
сия становится кагэбистской стра- 
ной: даже коммунисты, которые 
раньше проявляли левые и кагэ- 
бистские склонности, получили 
меньше голосов, чем сегодняш- 
няя партия власти”. 

“ Ответственный секретарь ру- 
ководства Консервативно-Хри- 
стианской партий БНФ, замести- 
тель председателя партии Сер- 
гей Попков также считает, что 
отсутствие правых партий в Гос- 
думе можно было спрогнозиро-. 
вать: “Начинается новый виток 
распада России. Это будет жест- 
кий и плохой период”. С.Попков 
отметил, что КХП-БНФ еце сде- 
лает анализ итогов выборов. 

“ Уверенная победа на парла- 
ментских выборах в России про- 
президентского блока "Единая 
Россия" создает хорошие пред- 
посылки для переизбрания Вла- 


Ф РОР: КатипіКаў.ога 2017 


По предварительным результатам состоявшихся выбо- 
ров в Государственную думу России по партийным спи- 
скам, лидирует партия “ЕЁдиная Россия", набравшая 36,84 
процента голосов. На втором месте - Коммунистическая 
партия - 12,74 процента, на третьем - ЛДПР (11,8 про- 
цента). Четвертое место у блока "Родина", который под- 
держали 9,02 процента избирателей. 

Партий, не набравшие более 5 процентов голосов из- 
бирателей, распределились следуюццим образом: “Ябло- 
ко" - 4,3 процента, СПС - 3,9, Аграрная партия - 3,8, 
Блок “Российская партия пенсионеров и партия социаль- 


ной справедливости" - 3,2. 


Остальные партий не набрали более 2 процентов голо- 


СОВ. 


димира Путина на второй прези- 
дентский срок. Такое мнение вы- 
сказал председатель постоянной 
комиссии Палаты представите- 
лей Национального собрания 
Беларуси по международным 
делам и связям с СНГ Анатолий 
Малофеев. 

“У президента должна быть 
опора. Если "Единая Россия” бу- 
дет разумно пользоваться свойм 
влиянием, то это принесет поло- 
жительные результаты", - счита- 
ет А.Малофеев. 

По мнению парламентария, 
выборы также преподнесли ряд 
неожиданностей. Среди них 
А.Малофеев назвал падение по- 
пулярности КПРФ, успех блока 
"Родина" и отсутствие в новой 
Госдуме “правых” партий. 

“То, что правые силы потерпе- 
ли капитальное поражение и не 
вошли в Госдуму - это хороший 
звонок. Это не случайное явле- 
ние,- сказал председатель меж- 
дународной комиссии. - Выборы 
показали, что люди не намерены 
давать все бразды правления ли- 
берально-олигархическим си- 
лам. И я, например, удовлетво- 
рен, что люди это понимают”. 

“ Новая Государственная дума 
способна придать новый импульс 
развитию белорусско-российско- 
му союзу, считает член междуна- 
родной комиссии Палаты пред- 
ставителей Наталья Машерова. 
“В Госдуму избрано много людей, 
которые выступали и выступают 
за укрепление союза России с Бе- 
ларусью, а также за укрепление 
СНГ, ядром которого, естествен- 
но, должна стать Россия”, - счи- 
тает Н.Машерова. 

По ее мнению, парламентские 


выборы стали хорошей репети- 
цией перед выборами президен- 
та России 2004 года. “Власть про- 
вела красивую и грамотную изби- 
рательную кампанию и получила 
большинство в Государственной 
думе”, - сказала Н.Машерова. 

“ Победа “Единой России” на 
выборах в Государственную думу 
предваряет победу Владимира 
Путина на президентских выбо- 
рах 2004 года, считает руководи- 
тель депутатской группы “Респуб- 
лика" Сергей Скребец. По мне- 
нию политика, это означает уси- 
ление прагматичной линии про- 
ведения России в отношении Бе- 
ларуси. “Я думаю, Александру 
Лукашенко придется более ува- 
жительно относиться к россий- 
скому руководству и не допускать 
в его адрес недружелюбных вы- 
сказываний", - сказал С.Скребец. 

“ "Выборы прошли, и самое 
время возвратиться к Договору от 
8 декабря 1999 года о создании 
Союзного государства. Возвра- 
титься с точки зрения его выпол- 
нения и отработки тех проблем, 
которые возникают в ходе выпол- 
нения документа. Думаю, что 
президент России Владимир Пу- 
тин проявит больше желания кре- 
пить союз, и за этим последуют 
конкретные меры и конкретные 
шаги", -- такое мнение высказал 
председатель постоянной комис- 
сии по международным делам и 
национальной безопасности Со- 
вета Республики Национального 
собрания РБ Николай Чергинец, 
комментируя итоги парламент- 
ских выборов в России. 

При этом политик отметил, что 
белорусские депутаты “неплохо" 
работали с нынешним составом 


Государственной думы, особен- 
но с теми, кто представлял ее в 
Парламентском собрании Союза 
Беларуси и России (ПС СБР). Го- 
ворить же о том, "дождались ли 
белорусские парламентарии 
лучшего состава, людей, которые 
будут более эффективно рабо- 
тать во благо Союзного государ- 
ства”, Н.Чергинец пока не стал - 
это зависит от того, кто войдет в 
российскую депутацию в ПС СБР. 

Оценивая итоги выборов, Ни- 
колай Чергинец отметил, что 
“КПРФ пройиграла из-за того, что 
впервые изменила свойм прин- 
ципам, привлекая в свои ряды 
людей, которые далеки от комму- 
нистических идей, что вызвало 
массовый отток из партии ее сто- 
ронников”. Он признал, что “вла- 
стные структуры очень тонко, а 
порой даже не тонко использова- 
ли свои возможности по продви- 
жению к думе главной своей пар- 
тии - "Единой России”, возглав- 
ляемой Борисом Грызловым”. “Из 
этого мы сразу можем сделать 
вывод, что Грызлов уже не будет 
министром. Скорее всего, они его 
будут рекомендовать его на 
должность председателя Госду- 
мы”, - предположил парламен- 
тарий. То, что "набрала опреде- 
ленный вес ЛДПР” -- это, по мне- 
нию политика, следствие того не- 
довольства, которое проявляется 
у народа России и которое связа- 
но с отсутствием в стране соци- 
альных гарантий, невыплатой за- 
работной платы, отсутствием 
тепла в квартирах и т.д. “На фоне 
этого своими явно популистски- 
ми заявлениями Жириновский 
набирал очки у тех, кто недоволь- 
ны властью”, - констатировал 
Н.Чергинец. Успех блока "“Роди- 
на” - это “свидетельство того, что 
народ России иіцет в стране тех 
людей, которым он мог бы дове- 
риться”, отметил он. Касаясь про- 
вала “Союза правых сил” и “Ябло- 
ка", белорусский политик основ- 
ное внимание обратил на лично- 
сти Бориса Немцова, Григория 
Явлинского и Ирины Хакамады: 
“Поведение политика Немцова 
как бы и предрекало фактиче- 
ский провал. Явлинский не учел 
одного: люди знают о каждом 
политике почти все или То, что им 
надо знать. Последние дебаты на 


телевидений, где он вынужден 
был признать, что его дети учат- 
ся в Лондоне и сколько стоит ку- 
пленная сыну квартира, показа- 
ли, что Явлинский был обречен 
на поражение. То же самое о Ха- 
камаде. В одной из утренних пе- 
редач ее спросили, почему она 
находится не в Санкт-Петербурге, 
где избирается, а в Москве. Она 
ответила, что заболел гриппом 
ребенок и все его нянечки тоже. Я 
уверен, этот ответ был искрен- 
ним, но он дал возможность про- 
стому гражданину оценить, кто 
такая Хакамада. Все это, плюс не- 
желание СПС и “Яблока” даже на 
основе того, что их обьединяет, 
найти обіций язык, сыграло опре- 
деленную роль в том, что доверие 
электората было подорвано”. 

“У Координатор инициативы 
“Хартия'97" и Европейской коа- 
лиции "Свободная Беларусь" 
Андрей Санников назвал ре- 
зультаты российских выборов в 
Госдуму закономерными. "Это 
только на первый взгляд они ка- 
жутся неожиданными, - сказал 
он. - Все российские СІМИ, осо- 
бенно электронные, поддержи- 
вали жесткие силовые меры в ст- 
ношении ко всему: к олигархам, 
демократическим свободам (в 
частности, свободе слова)". 

По мнению Санникова, резуль- 
таты выборов дают повод для 
серьезного анализа: “Сильный 
толчок выборы дали лозунгу 
“грабь награбленное”, под кото- 
рыми шли партия В.Жиринов- 
ского и блок "Родина" Д.Рого- 
зина. То, что в России получили 
сильную поддержку ультрана- 
ционалистические идей, -- сигнал 
о пересмотре результатов прива- 
тизаций и вообіце результатов 
последнего десятилетия, в том 
числе и в политической сфере". 

Для Беларуси результаты выбо- 
ров в Госдуму, как заметил 
А.Санников, также выглядят 
очень настораживаюцце. “Получа- 
ется опасная ситуация, несушцая 
угрозу независимости Беларуси: 
Жириновский и Рогозин предла- 
гают пересмотреть Беловежские 
соглашения. Следует серьезно за- 
думаться над ситуацией, в кото- 
рой мы все можем оказаться”, - 
считает Андрей Санников. 

БелаПАН 
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НОВОСТИ 


ФУТБОЛИСТЫ 
ПРОТИВ ПИЛОТОВ 


“ФОРМУЛЫ-1" 


ФОРМУЛА 1. Организато- 
ры “Гран-при Сан-Марино” 
сообшцили, что в будуцем 
году во время соревнований в 
Имоле будет отмечено 10-ле- 
тие трагической смерти бра- 
зильского гоніцика Айртона 
Сенны. 

Кроме выставки болидов 
“Формулы-1”, на которых вы- 
ступал и побеждал трехкрат- 
ный чемпион мира, состойтся 
“Матч памяти” футболистов 
сборной Бразилий - чемпио- 
нов мира 2002 года - и ко- 
манды пилотов “Формулы-17. 

пеуў5.зрогі-ехргез5.гц 


СОПЕРНИКИ 
БЕЛАРУСИ 


УЖЕ ИЗВЕСТНЫ 


ФУТБОЛ. ЧМ-2006. Отбо- 
рочный турнир. Результаты 
жеребьевки. 

Европа. 

Группа 1: Чехия, Голландия, 





Фота Валерыя КАВАЛЕНКІ 





“ На своем поле "Коммунальник" проиграл лишь дважды. С "Торпедо-Кадино" (на снимке) сыгрыли вничью -- 1:1 


«КОММУНАЛЬНИК» В 2003 ГОДУ 


а Александр ЗАХАРЕНКО 


“В завершившемся 13-ом чем- 
пионате страны по футболу в 
І лиге слонимский «Коммуналь- 
ник» одержал 11 побед, Э игр 
завершил вничью и 10 пройграл 
(СЬ 11::9-10), при разности мя- 
чей 37-39 (-2). В этих матчах 
клуб набрал 42 очка и занял 
10-е место. Хуже команда высту- 
пила лишь в сезоне 1993/94 - 
11-е место. 

Всего в І лиге команда прове- 
ла 244 встречи (10360-81), 
забила 349 мячей и пропустила 
277. 

“На своем поле футболисты 
“Коммунальника" набрали 29 
очков (--855-2, мячи 23:11), на 
стадионах соперников - 13 
(--3::4-8, 14:28). За время вы- 
ступления в лиге лучший резуль- 
тат был показан дома в 1999 
году - 36 очков (51250-3, 
36:11), худший - в сезоне 
1993/94 (47-3, 24:13). В 
гостевых же встречах лучше сыг- 
рали в сезонах 1994/95 (-7:-2- 
б, 23:20) и 1999 (-655-4, 
21:18). Минимальный результат 
показан в З-м чемпионате 
(--1::5-8, 8:20). 

“В первом круге команда на- 
брала 20 очков, во втором - 22. 
Прирост составил 2 очка, хотя 
клуб и опустился на строку ниже 
в турнирной таблице. Больше 
всего очков “Коммунальник" 
прибавил в 1999 году (--13), ис 
7-го места взобрался на первое. 
Хуже выступил в своем первом 
сезоне в лиге, когда с 3-го места 
после первого круга (г9-3-3, 
20:13) опустился к концу чем- 
пионата на 7-е (-52-8, 9:17). 

“В играх первенства-2003 
приняли участие 24 футболиста. 
30 матчей сыграл И. Срибненко, 
по 28 - П. Евсеенко, Н. Остап- 
чик, В. Цыганенко, 27 - Д. Она- 
ченко, 25 - Л. Воронцов, 
С. Скляр, А. Мисюк, 24 - В. Ка- 
нашевич, 23 - П. Плют, 22 - 
М. Горбач, 21 - А. Вольский и 
А. Тишценко, 13 - А. Жданович, 
11 - А. Осипенко, 10 - Д. Куц- 
ко и А. Стацценюк, 8 - А. Позняк, 
б - Д. Аснин, 2 - А. Грацкевичи 
А. Ботик, по одной игре - Н. Ма- 
зур и А. Молчанов. 
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Впервые за клуб сыграли 
В. Канашевич, А. Жданович, 
А. Сташенюк, Д. Аснин, А. Грац- 
кевич, Н. Мазур и А. Молчанов. 
Теперь стало 130 футболистов, 
кто хотя бы раз был зайгран за 
слонимчан в І лиге. Больше всех 
игр провел А. Дегиль (176). 

“Из 37 забитых мячей - 23 
проведены дома и 14 в гостях. 
Больше на своем стадионе фут- 
болисты забивали в сезоне 
1994/95 - 41 гол, меньше - во 
2-ом чемпионате (13). Мини- 
мальное количество взятий во- 
рот в гостях было в сезоне 1993/ 
94 - 8 мячей, максимальное 
(23) - в 4-м первенстве. 

“ Вратари клуба дома пропус- 
тили всего 11 голов, тогда как в 
выездных матчах - 28. Кстати, 
столько же пропуіцено в гостях и 
в прошлом сезоне, что является 
худшим результатом за время 
выступления в лиге. 

Найменьшее количество голов 
на выезде было забито нашим 
голкиперам (9) в 1996 году. То- 
гда же они пропустили мало и 
дома - 8 мячей. 

“ Голы забивали в чемпионате 
10 слонимчан. Ёце два раза нам 
помогали соперники. Лучший 
бомбардир - И. Срибненко - 11 
раз огорчал вратарей соперника. 
б голов провея В. Цыганенко, по 
4 - П. Евсеенко и И. Зюлев, З - 
А. Мисюк, по 2 - Д. Оначенко и 


Фота Валерыя КАВАЛЕНКІ 





а В Лиду ехали за победой - вернулись, проиграв 0:5 


Л. Воронцов, по разу отличились 
Н. Остапчик, А. Вольский и 
А. Жданович. 

Лучший голеадор клуба в лиге 
- Г. Татарашвили (34), он же 
рекордсмен за сезон (1999 год - 
22 мяча). 

“Оба игравших в сезоне врата- 
ря пропускали мячи. Аснин в б 
встречах - б голов (в среднем 1 
мяч за игру), Канашевич - 33 в 
24 матчах (в среднем 1,375 за 
игру). Это худший результат сре- 
ди основных голкиперов "“Ком- 
мунальника» за время выступле- 
ния в первой лиге. На “ноль” сыг- 
рали: Канашевич - 7 поединков, 
Аснийн - 1. Больше всех “сухих" 
игр имеет И. Киркиж -- 13 (все 
провел в 1999 г.). 

“Аснин отразил пенальти. Это 
восьмой 11-метровый, взятый 
голкиперами слонимчан, причем 
6-й - на полях соперников. Два- 
жды выйгрывали дуэль у проби- 
ваюцих Н. Терпиловский и 
И. Киркиж. 

“В завершившемся первенстве 
игроки команды пробивали 
лиць два 11-метровых удара и 
оба реализовали. Срибненко за- 
бил свой первый пенальти, Евсе- 
енко - 3-й. Всего в! лиге игроки 
«Коммунальника» пробивали 33 
пенальти, из которых 25 реали- 
зовали. Три подхода к "точке”" не 
использовал Татарашвили. 

“За сезон «Коммунальник» 


одержал З крупные победы и 
одну волевую. Но зато потерпел 
4 крупных поражения и 1 раз 
безвольно уступил. За время вы- 
ступления в лиге слонимчане 
одержали 30 крупных викторий 
и 11 волевых. Проиграно же 19 
встреч с крупным счетом и сыг- 
рано 7 безвольных поединков. 

“В. 13-м чемпионате футболи- 
сты сотворили один «хет-трик» 
(Срибненко) и З «дубля» (Сриб- 
ненко, Евсеенко, Оначенко). У 
всех это первые подобные успе- 
хи. Всего же за время выступле- 
ния 20 игроков 31 раз забивали 
по 2 мяча за игру. По 4 раза от- 
личились Д. Балашов и Г. Татара- 
швили. Кроме того, 5 человек 
сделали Ф «хет-триков». Здесь 
нет равных Ю. Данилевичу (З 
тройных удара). 

“Внынешнем первенстве 5 иг- 
роков забили 7 мячей после вы- 
хода на замену. Трижды отли- 
чился Цыганенко, по разу - Зю- 
лев, Воронцов, Срибненко, Ми- 
сюк. За все сезоны забит 41 та- 
кой гол двадцатью футболиста- 
ми. Лучший резервист - Татара- 
швили (7 мячей). 

“За сезон игроки «Коммуналь- 
ника» получили 50 предупреж- 
дений и б раз удалялись с поля 
(больше всех в лиге). По 6 «гор- 
чичников» имеют Воронцов и 
Оначенко, 5 - Осипенко, 4 - 
Плют и Куцко, З - Тиіценко и 
Горбач, 2 -- Зюлев, Скляр, Цыга- 
ненко, Срибненко, Евсеенко, 
Жданович, по одному - Воль- 
ский, Канашевич, Остапчик, 
Грацкевич, Аснин, Стаценюк. 
Красный свет судьи зажигали 
перед Мисюком, Евсеенко, Плю- 
том, Цыганенко, Ждановичем, 
Зюлевым. 

“Лучшая беспройгрышная се- 
рия «Коммунальника» составила 
5 игр - с 25.05. по 21.06. 
(--25:3-0, 11:3); самая длинная 
безвыйгрышная (4) - с 7.09. по 
27 09. (052-2, 2:4). 

“Матчи с участием команды 
посетили 51 260 зрителей 
(30 250 в первом круге и 21 010 
во втором). Средняя посеіцае- 
мость - 1 708 человек на игре. 
31 000 любителей футбола за 
сезон собиралась на игры ко- 
манды в Слониме и 20 260 в гос- 
тевых встречах. а 


Румыния, Финляндия, Маке- 
дония, Армения, Андорра. 

Группа 2: Турция, Дания, 
Греция, Украйна, Грузия, Ал- 
бания, Казахстан. 

Группа 3: Португалия, РОС- 
СИЯ, Словакия, Латвия, Эсто- 
ния, Лихтенштейн, Люксем- 
бург. 

Группа 4: Франция, Ирлан- 
дия, Швейцария, Израйль, 
Кипр, Фарерские Острова. 

Группа 5: Италия, Слове- 
ния, Шотландия, Норвегия, 
Беларусь, Молдавия. 

Группа 6: Англия, Польша, 
Австрия, Уэльс, Северная Ир- 
ландия, Азербайджан. 

Группа 7: Испания, Бель- 
гия, Сербия и Черногория, 
Босния и Герцеговина, Литва, 
Сан-Марино. 

Группа 8: Швеция, Хорва- 
тия, Болгария, Исландия, 
Венгрия, Мальта. 

пеууз.зрогі-ехргез5.гм 


БРЕТТ ХАЛЛ - 
ТРЕТИЙ СНАЙПЕР 


В ИСТОРИЙ НХЛ 


ХОККЕЙ. Забросив свою 
15-ю шайбу в сезоне в матче 
против “Торонто” Бретт Халл 
довел их обіцее количество До 
731-й. Таким образом, фор- 
вард "Детройта” сравнялся с 
Марселем Дионном на треть- 
ей позиции лучших снайперов 
за всю историю НХЛ. Выше 
них находятся лишь Уэйн 
Гретцки (894 шайбы) и Горди 
Хоу (801). 

пеууз.зрогі-ехргез5.ги 


ОЧЕРЕДНАЯ ПОБЕДА 


СЛОНИМЧАНКИ 


ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Три 
слонимские спортсменки при- 
няли участие в межгосударст- 
венном турнире по метанию 
молота, который прошел на 
прошлой неделе в Новопо- 
лоцке. Вне конкуренцийи среди 
девушек из России, Прибал- 
тики и Беларуси (1986- 
87 г.р.) была Татьяна Тимо- 
фейчик (д. Жировичи, тренер 
Сергей Демидик). В своей 
возрастной группе она побе- 
дила с результатом 49 метров 
56 сантиметров. Неудачно вы- 
ступили Елена Кречик и Ната-. 
лья Сосновская. В своих воз- 
растных группах они заняли 
лишь десятые места. 

Валерий КОВАЛЕНКО 
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а Слоним-!І - “Коммунальник" (ШЦучин), 6:4. После удара Николая Остапчика (справа) мяч пятый раз влетит в ворота цучинцев 





в Александр ЗАХАРЕНКО 


С5 по 7 декабря в спортив- 
ном комплексе Слонима 
прошел мужской чемпионат 
Гродненской области по 
мини-футболу. Участие в 
соревнований приняли семь 
коллективов нашего регио- 
на. Титул чемпиона Грод- 
ненцины команды оспари- 
вали по круговой системе. 


Так получилось, что накал 
страстей не угасал до самого по- 
следнего матча. В этой игре 
встретились шучинский «Комму- 
нальник» и вторая команда Сло- 
нима, имевшая в активе только 
две победы. Турнирная ситуация 
была такой, что в случае победы 
с разницей в восемь мячей фут- 
болисты из Шучина становились 
чемпионами. Но не знавший до 
этого матча поражений «Комму- 
нальник» бездарно уступил по- 
допечным Юрия Апанасевича со 
счетом 4:6. 

Эта победа обеспечила титул 





““НОВОСТЬ 


ШАШКИ-ШАХМАТЫ ВЫШЛИ ЙЗ ПОДПОЛЬЯ 


На протяжений нескольких 
последних лет Слонимский 
шахматно-шашечный клуб 
ютился в подвальном поме- 
цений в одном из жилых 
домов на Красноармейской 
улице. А несколько месяцев 
назад клуб и оттуда вытес- 
нил магазин ритуальных 


услуг. 


Но похоронить шашки и шах- 
маты в Слониме оказалось не 
так-то просто. И вот в среду, 
З декабря, любители шашек и 
шахмат вновь обрели крышу над 
головой. 

Новое уютное помеццение на- 
шли для клуба сотрудники отде- 
ла по физической культуре, 
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“ Георгий Татарашвили доставил немало проблем соперникам 


чемпиона области первой ко- 
манде Слонима (тренер Руслан 
Корнев). Серебряные призеры 
- футболисты Шучина, бронзо- 
вые -- коллектив из Березовки 
«Неман». Кстати, они стали 
третьими благодаря лучшей 


спорту и туризму Слонимского 
райисполкома. 

Теперь приверженцы древних 
интеллектуальных игр смогут со- 
бираться по адресу: ул. Карла 
Маркса, 42 со среды по воскре- 
сенье включительно с 16.30 до 
20.30. Руководит клубом Инна 
Викторовна Ярыгина. 

Спортотдел, кстати, не собира- 
ется останавливаться на достиг- 
нутом и уже в следуюіцем году 
планирует открытие спортивных 
центров по месту жительства. 

И не только в шашки-шахматы 
смогут там сыграть горожане, но 
и размяться за теннисными сто- 
лами и потренироваться в зале 
для бодибилдинга. 

Валерий КОВАЛЕНКО 





разнице забитых и пропуцен- 
ных мячей в играх со второй ко- 
мандой Слонима и гродненским 
«Неманом-2». 

Призеры первенства были на- 
граждены денежными премиями 
(соответственно 200, 150 и 100 








тысяч рублей) и почетными гра- 
мотами, которые вручали пред- 
седатель областной федерации 
футбола Франц Летяго и заве- 
дуюший отделом по физической 
культуре, спорту и туризму Сло- 
нимского райисполкома Игорь 
Царук. 

Победители чемпионата об- 
ласти выступали в следуюшцем 
составе: вратарь Сергей Берг, 
полевые игроки Георгий Татара- 
швили, Андрей Мисюк, Алексей 
Тиценко, Николай Добриян, Де- 
нис Куцко, Дмитрий Захожев- 
ский, Александр Ботик, Сергей 
Ничипорович, Виталий Рудько и 
Олег Герасимчик. Примечатель- 
но, что все они уже неоднократ- 
но выходили на плоцадку под 
руководством Руслана Корнева 
как в юношеских соревнованиях, 
так и в первенстве области. 

Тем самым наша команда 
реабилитировалась за чемпио- 
нат области в большом футболе, 
где долгое время лидировала, а 
финишировала лишь четвер- 
той.еа 
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в Первые посетители нового шахматно- шашечного клуба 





У СЛОНИМЧАН ЕСТЬ 
ШАНС ПРОБИТЬСЯ 


В ФИНАЛ 


МИНИ-ФУТБОЛ. На про- 
шлой неделе в Слонимском 
сельскохозяйственном про- 
фессиональном колледже 
(ССПК) прошел зональный 
мини-футбольный турнир на 
первенство Гродненской об- 
ласти среди колледжей. 

Три участника соревнова- 
ний в играх между собой 
определяли обладателя пу- 
тевки на финальный тур в 
Гродно. 

Слонимские ребята (руко- 
водитель воспитания Михайл 
Вожейко, тренер Юрий Арму- 
шевич) вначале обыграли 
спортсменов Волковыска 
(10:1), но потом уступили 
футболистам из Козловіцины 
(3:10). 

В свою очередь представи- 
тели Дятловского района про- 
играли команде Волковыска 
1:5). Таким образом, все уча- 
стники набрали равное коли- 
чество очков, и по разности 
мячей победителями стали 
футболисты Козловцины. 
Слонимчане - вторые, волко- 
вычане - третьй. 

Теперь представителям Коз- 
ловіцины предстоит выступить 
в финальном турнире в Грод- 
но. Но в случае их отказа такая 
возможность может предста- 
виться учацимся Слонимско- 
го СПК. 

Александр ЗАХАРЕНКО 


СЁЛЕТНІ ЛІСТАПАД 
ПРЫНЁС ПОСПЕХ 


НАШЫМ ШАШЫСТАМ 


ШАШКІ. Удала згулялі ў ІУ 
рэспубліканскім шашачным 
турніры “Лістапад-2003" на 
прызы міжнароднага грос- 
майстра Віталя Габрыеляна 
слонімскія шашысты. 

Каманда ўстановы паза- 
школьнага выхавання і наву- 
чання “Скарбніца”, за якую гу- 
лялі вучні СШ Мед Віктар Мі- 
ско, Эдгар Варданян і Дзіяна 
Стрыжнёва, заняла другое 
месца. 

Пераможцай спаборніцтваў, 
апярэдзіўшы самую маладую 
на турніры слонімскую каман- 
ду, стала каманда Віцебска, у 
складзе якой гулялі майстар 
спорту і два кандыдаты ў май- 
стры. 

Пасля завяршэння каманд- 
ных спаборніцтваў адбыліся 
паядынкі ў асабістым заліку. У 
гэтых спаборніцтвах Дзіяна 
Стрыжнёва заняла другое 
месца сярод дзяўчат, а Віктар 
Міско і Эдгар Варданян -- трэ- 
цяе і чацвёртае месцы адпа- 
ведна сярод юнакоў. 

Прызёры турніру атрымалі 
медалі і прызы, якія ім уручыў 
бронзавы прызёр мінулагод- 
няга чэмпіянату свету па шаш- 
ках-64 Віталь Габрыелян. 

Валерый КАВАЛЕНКА 


ч 


ЗИМНИЕ СТАРТЫ 
ЛЕГКОАТЛЕТОВ 


С 11 по 13 декабря 2003 
года в слонимском легко- 
атлетическом Мманеже 
(СДЮСШ МеЗ) пройдет 
первенство Гродненской 
области по легкой атлети- 
ке среди юных спортсме- 
нов 1990-91 годов рож- 
дения. 


Ф Інтэрнэт-версія: Катипікаі.ога 2017 


Ф РОР: КатипіКаў.ога 2017 


28 старонка 





СЕМЬЯ РЯБЧЕНЕЙ 
ЖЕЛАЕТ СЧАСТЬЯ 
ЧИТАТЕЛЯМ «ГС»! 


Приятно, когда читатели звонят 
нам не только для того, чтобы 
рассказать о своих проблемах 
или на кого-нибудь пожаловать- 
ся, а поделиться радостью. 
Кстати, у себя на родине эти 
суккўленты цветут ежегодно. Из 
пазух образуется цветонос, на 
конце которого ярко-красные, 
оранжевые, жёлтые и очень ред- 
ко белые цветки собраны в кис- 


звычая сасазтааатнісканааагчагчсаняканые аезаусуў асва 
я Янина МЕЛЬНИКОВА 


Цветуішций столетник (алоэ) 
-- редкое чудо, которое, по 
народным поверьям, при- 
носит счастье всем, кто его 
увидит. 


Счастье пришло в дом к Ольге 
Владимировне и Анатолию Ми- 
хайловичу Рябченям: зацвело 
алоэ. Своей радостью семья ре-  тевидные или колосовидные СО- 
шила поделиться с читателями  Цветия. 

«ГС», В комнатной культуре цветут 

Теперь фотография цветуцего  чрезвычайно редко. Мало кому 
столетника размножена тиражом  довелось стать свидетелем этого 
более 11 тысяч экземпляров и, уникального события. Вероятно, 
таким образом, будем надеять- поэтому и назвали это растение 
ся, что у читателей "ГС" в доме столетником - будто оно цветёт 
прибавится ецё больше счастья. лишь раз в сто лет.а 


Фота Таццяны ПЛАХЕТКА 





а Увидеть цветуций столетник -- к счастью 


РОЗЫГРЫШ “ГАЗЕТЫ СЛОНІМСКАЙ” 
“Счастливое ЧИСЛО” 


Зимняя погода не располагает к прогулкам на свежем воздухе. Вот 
и корреспонденты "ГС" не горели желанием выходить на морозную 
улицу. На счастье, в редакцию зашли две ученицы СШ Мэ2, чтобы уз- 
нать счастливое число недели. Корреспонденты попросили одну из 
них, Юлию Анисько, ученицу 7 “Б” класса, выбрать один из тридца- 
ти каштанов. Счастливым числом этой недели оказалось число "137". 
Вот так, “чертова дюжина" тоже может принести удачу, а вместе с ней 
и 10 тысяч рублей. Их обладателем стал Михаил Кулак, водитель 
бюро технической инвентаризации. Михаил Иванович с радостью 
согласился рассказать, на что потратит деньги. Семилетний сын Ми- 
хаила Саша сказал отцу написать именно это число. Так что отец от- 
даст деньги их законному владельцу. Поздравляем! 


а” аа ану Ба а ЫЙ парна “ 











е Счастливое число Михайлу 
подсказал сын Саша 


е Юля Анисько помогла опре- 
делить счастливое число 










































и К розыгрышу 
ауйен розыгрыша “Газеты Слоні адн В абе 
б каться купоны 
( ыа тольке под 
СчастаИивос ЧИСЛО” че 
-7 “9'и“10”! 
Фе правильно заполните свои данные: 
н ааавыааанрычя ай Ка савася аа аа. ЗТеЛЁФОН а 
е напишите названия трех самых запомнившихся материалов этого номера: 
ЬІ ВПИШИТЕ 
гарана внакцеакнаканканнаваравцаанаанасннаавання завана В КРУГ 
З одно число 
к абл аа а сарве Даб Е а, са сна аа ейнай от 1дозо 
Купон отправьте по адресу: 231800 г.Слоним, ул. Комсомольская, 8, “Газета Слонимская”, с пометкой "Розыгрыш" 
или принесите в редакцию. 





1 0 декабря: 


Облачно с прояснениями. Местами небольшие 
осадки, слабый гололед, на отдельных участках 
дорог гололедица. Ветер южный 3-8м/с. Темпера- 
тура воздуха ночью 0” --5”, днем -3'4:27. 


11-12 декабря: 


Облачно с прояснениями. 
11.12 без осадков, 

12.12 временами осадки, местами гололед. На от- 
дельных участках дорог гололедица. Ветер южный 
с переходом на западный 7-12м/с. 

Температура воздуха: 

11.12 ночыю -2“4:3", днем 0735”, 
12.12 в течение суток 27-37. 


« 
ж 
за 
іш 
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е Газета 


Слонімская. 


Рэг. нумар 947 ад 24.03.1997". 
ЗАСНАВАЛЬНІК 
Віктар ВАЛАДАШЧУК 


ВЫДАВЕЦ 
УП ”ГАЗЕТА СЛОНІМСКАЯ” 





ГАЛОЎНЫ РЭДАКТАР 
Віктар ВАЛАДАШЧУК 


НАМЕСНІК ГАЛОЎНАГА 
РЭДАКТАРА 
Сяргей ЧЫГРЫН 


АДКАЗНЫ САКРАТАР 
Мікола КАНАНОВІЧ 


ЖУРНАЛІСТЫ 
Вольга ШЫНКЕВІЧ 
Валерый КАВАЛЕНКА 
Яніна МЕЛЬНІКАВА 


ФОТАКАРЭСПАНДЭНТ 
Таццяна ПЛАХЕТКА 


ЮРЫСКОНСУЛЬТ 
Сяргей ГЕРАСІМЧЫК 


ГАЛОЎНЫ БУХГАЛТАР ; 
Тамара ЛУНЬ і 


БУХГАЛТАР [: 
Ганна ВАРАНОВІЧ 
ВЁРСТКА І ДЫЗАЙН “ 
Аляксей ГАРАЙНАЎ а 
Аляксей ВАРАНОВІЧ 


КАРЭКТАР 
Жанна ПЛЕШКО 


АДДЗЕЛ ПАДПІСКІ І 

РАСПАЎСЮДЖВАННЯ 
Загадчык: ] 
Анатоль ВАЛАДАШЧУК І: 
Супрацоўнік: ] 

Валерый КАРАБЕЙНІКАЎ 











Тэлефоны рэдакцыі: 
2-14-39, 
а-79-34 

Наш адрас: 


231800, г.Слонім, 
вул. Камсамольская, 8. 
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е-таі!: аз5дтаі!.дгодпо.Бу 
дз'Фрготеаіа.Бу 
Нр:/ /д5.рготедіа.ру 





ГРАФІК ПРЫЁМУ 
РЭКЛАМЫ: 


Панядзелак - пятніца 
з 999 да 1899; 
Нядзеля 
з 1199 да 1699 
Выхадны -- субота 


Апошні тэрмін падачы 
рэкламы ў чарговы нумар 
і ўнясення зменаў у рэкламу 
Панядзелак -- 18“ 


Менеджэр па рэкламе 
Ганна ВАЛАДАШЧУК 
Рэкламны агент 
Алег МАМАЙ 
тэл. Ф-49-39 





Падпісныя індэксы: 


64042 (індывідуальная) . 
63818 (ведамасная) 
63646 (ільготная) 





Аўтары апублікаваных матэрыялаў 
нясуць асабістую адказнасць за 
падбор і дакладнасць фактаў, іх 
меркаванні могуць не супадаць з 
поглядам рэдакцыі. 

Рэдакцыя не вядзе перапіскі з 
чытачамі і пакідае за сабою права 
рукапісы не рэцэнзаваць і не вяртаць. 
Рэдакцыя таксама не адказвае за 
змест рэкламы. 


о «Газета Слонімская» ; 
Спасылка на «ГС» абавязковая 


(9 Матэрыялы публікуюцца 
на правах рэкламы 


Падпісана да друку 
9 снежня 2003". 

Час падпісання 18:00. 
Заказ Мэ 3602 
Дзяжурная па нумары 
Яніна МЕЛЬНІКАВА 


Надрукавана 

ў Гродзенскім абласным унітарным 
прадпрыемстве "Слонімская 
друкарня", 

г. Слонім, вул. Хлюпіна, 16. 

Газета друкуецца на беларускай і 
рускай мовах. : 
Аб'ём - сем друкаваных аркушаў. 
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